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SUMMARY 


The  "Station  Climatic  Summary”  series  (formerly  known  as  the  "AWS  Climatic  Briefs"),  is  assembled  and 
published  by  the  USAF  Environmental  Technical  Applications  Center  (USAFETAC).  The  series  comprises  regional 
collections  of  short  climatological  data  summaries  for  specific  stations  worldwide.  A  typical  data  set  for  a  given 
station  might  consist  of  an  "AWS  Climatic  Brier  (a  one-page  form  prepared  by  USAFETAC/OL-A,  sometimes 
with  a  one-page  addendum)  or  an  "AWS  Climatic  Brief  for  Limited  Duty  Stations”  (another  one-page  form,  also 
prepared  by  USAFETAC/OL-A).  An  "Operational  Climatic  Data  Summary,"  normally  four  pages  of  climatic  data 
prepared  by  USAFETAC/ECR,  might  constitute  another  data  set  for  certain  stations.  A  two-page  "Operational 
Climatic  Data  Summary  Supplement,"  also  prepared  by  USAFETAC/ECR,  may  supplement  an  AWS  Climatic 
Brier  or  an  "AWS  Climatic  Brief  for  Limited  Duty  Stations."  The  data  types  are  explained  below.  See  AWSR 
105-10  and  USAFETAC  Pamphlet  105-3  for  more  detailed  descriptions. 

AWS  Climatic  Brief:  A  computer-prepared  summary  of  monthly  and  annual  climatic  data  for  stations 
with  a  24-hour,  7-day  observing  function.  OL-A  creates  a  new  "brier  whenever  it  prepares  a  new 
RUSSWO  (Revised  Uniform  Summary  of  Surface  Observations)  or  updates  an  existing  one.  New 
RUSSWOs  are  prepared  whenever  an  initial  S-year  period  of  record  becomes  available,  and  existing 
RUSSWOs  are  updated  whenever  5  additional  years  of  data  are  added  to  the  original  database. 

AWS  Climatic  Brief  for  Limited  Duty  Stations:  Also  computer-prepared  by  OL-A  for  stations  that  do 
HOI  have  24-hour,  7-day  observing  functions.  This  product  differs  from  the  first  in  that  it  is  prepared  along 
with  (and  using  data  from)  a  LISOCS  (Limited  Surface  Observation  Climatic  Summary),  rather  than  from  a 
RUSSWO.  Like  RUSSWOs  and  their  "briefs,"  new  LISOCs  (and  accompanying  "briefs")  are  prepared 
whenever  there  is  a  5-year  period  of  record;  both  are  updated  when  a  new  10-year  period  of  record 
becomes  available.  But  because  they  are  for  "limited  observing”  stations,  data  is  taken  only  from  actual 
hours  of  operation.  The  data  might  be  supplemented,  however,  by  data  from  others  sources  (such  as  earlier 
periods  of  record,  data  from  nearby  stations,  or  published  data  from  other  sources)  that  have  been  combined 
by  a  climatologist  "AH  hours"  data  are  not  available  in  these  briefs. 

Operational  Climatic  Data  Summary:  A  four-page  typewritten  summary  of  monthly  and  annual 
climatic  data  prepared  by  USAFETAC/ECR  when  the  creation  of  a  standard  "climatic  brier  is  impractical 
because  of  lack  of  data  (period  of  record  too  short  for  RUSSWO  creation,  no  "summary  of  day"  data 
available)  or  to  answer  a  short-notice  request.  ECR  normally  uses  the  latest  10-year  period  of  record 
(hourly  data),  more  if  available.  These  data  are  supplemented  from  other  sources  such  as  earlier  periods  of 
record,  data  from  contemporary  and/or  earlier  stations,  and  published  data  from  other  sources.  All  sources 
are  given  in  the  legend.  A  two-page  "Operational  Climatic  Data  Summary  Supplement"  may  follow  either 
of  the  two  preceding  data  types. 

Normally,  only  one  of  the  three  main  products  above  is  prepared  for  a  given  station;  however,  when  a  station 
has  both  an  "AWS  Climatic  Brier  and  an  "Operational  Climatic  Data  Summary,"  users  should  decide  (from  data 
source  and  FOR)  which  is  the  better  product  for  a  particular  application. 

All  the  above  data  sets  normally  include  monthly  and  annual  climatic  data  for  at  least  the  following  elements; 
Temperature  (means  and  extremes,  daily  and  monthly);  relative  humidity,  vapor  pressure,  and  dew  point;  pressure 
altitude,  surface  winds,  precipitation,  and  mean  cloud  cover;  thunderstorm  and  fog  occurrence  (mean  number  of 
days);  and  flying  weather  by  ceiling  and  visibility  categories. 

Address  questions  or  comments  to  USAFETAC/ECR,  Scott  AFB,  IL  62225-5438,  Autovon  576-3465. 


Regional  collections  of  climatic  summaries  are  published  as  USAFETAC  "data  summaries'-numbered  as 
shown  below-for  each  of  eight  major  geographical  areas.  Each  collection  is  revised  when  and  as  required.  When  a 
revision  is  issued,  the  "DS"  end  number  remains  the  same  (Le-  North  America  is  031,  Latin  America  is  032,  Europe 
is  033.  and  so  on);  only  the  year  of  issue  changes.  The  map  shows  regional  boundaries  corresponding  to  each 
numbered  volume. 


USAFETAC/DS-XX/031  North  America  USAFETAC/DS-XX/033  Asia 

U S  AFET AC/DS-XX/032  Latin  America  USAFETAC/DS-XX/036  Peoples  Republic  of  China* 

USAFETAC/DS-XX/033  Europe  USAFETAC/D5-XX/037  USSR  and  Mongolian 

Peoples  Republic 

USAFETAC/DS-XX/034  Africa  USAFETAC/DS-XX/031  Antarctica,  Australia,  and  Ocewia 

^Initial  publication  deferred- to  be  announced 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  COOLIDGE,  ANTIGUA 
LOCATION:  17*08%  61*47'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  198A 


STATIONS  #:  788620 

ELEVATION  (FEET):  62 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MKPA 
LST  -  GMT  -4 


1.  TEMPERATURE  <°F) 

EXTREME  MAX  88  89  90  92  90  91  92  92  93  9 

MEAN  DLY  MAX  82  83  83  8S  86  86  87  87  88  8 

imam  76  77  77  78  80  80  81  81  81  8 

MEAN  DLY  MIN  70  70  70  71  73  74  74  75  74  7 

EXTREME  MIN  61  60  60  60  66  69  69  70  69  6 

#  DAYS  >90  00####112 

I  DAYS  7  32  000000000 

#  DAYS  70  000000000 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  ********* 

MEAN  3.3  2.2  2.2  3.2  4.3  4.0  4.7  4.7  5.7 

MINIMUM  ********* 

MAX  24  HR  3.3  3.2  2.4  6.1  7.1  2.5  5.3  5.0  7.3 

#  DAYS  >  0.01  20  15  14  13  15  16  19  18  18  1 

#  DAYS  T  0.5  ********* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

MAXIMUM  000000000 

MAX  24  HR  000000000 

#  DAYS  >  0.1  0000000  00 

#  DAYS  T  1.5  000000000 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (X)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


5.5  3.9  49.4 

*  *  * 

6.0  4.7  7.3 

19  20  206 

*  *  * 


RH  (06  LST) 

82 

82 

81 

83 

84 

82 

82 

82 

84 

87 

86 

84 

83 

RH  (13  LST) 

68 

67 

66 

67 

68 

68 

69 

69’ 

70 

72 

72 

71 

69 

VAPOR  PRESS 

.72 

.72 

.73 

.77 

.83 

.86 

.88 

.88 

.88 

.87 

.84 

.77 

.81 

DEWPOINT 

69 

69 

69 

70 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

71 

72 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95X  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN  E  E  E  E  ESE  E  E  E  E  t 

MEAN  SPEED  12  12  12  12  12  14  14  13  10  9 

MAX  (PR  GSTS)  41  34  36  35  30  38  50  53  45  35 

PRESSURE  ALT  100  200  100  150  100  50  100  250  300  20C 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 

CLD  COVER  3434544444 

#  DAYS  TSTMS  #  #  .#  #  1  2  3  3  3  3 

#  DAYS  FOG  #  0  0  ######  0 


4  4  4 

1  #  16 

0  0  1 

NOV  DEC  ANN 


®  V.v.v 


te; 


rfw.*.  jC- 


-->>>»>>> 


REMASKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SODRCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 

7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

9 

7 

12 

9 

12 

13 

9 

9 

11 

9 

12 

10 

03-05  LST 

10 

9 

9 

10 

9 

12 

13 

11 

9 

10 

6 

11 

10 

06-08  LST 

10 

10 

10 

12 

10 

11 

12 

11 

11' 

10 

12 

12 

11 

09-11  LST 

10 

12 

10 

17 

19 

13 

13 

14 

15 

19 

14 

13 

14 

12-14  LST 

14 

15 

10 

15 

12 

11 

12 

16 

17 

20 

17 

16 

15 

15-17  LST 

10 

12 

8 

11 

12 

11 

9 

13 

13 

15 

12 

14 

12 

18-20  LST 

7 

11 

7 

7 

7 

9 

10 

10 

8 

10 

8 

11 

9 

21-23  LST 

6 

6 

6 

8 

5 

8 

9 

7 

10 

8 

8 

10 

8 

ALL  HOURS 

10 

11 

8 

12 

10 

11 

11 

11 

12 

13 

11 

12 

11 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

03-05  LST 

0 

0 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

l 

1 

06-08  LST 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

09-11  LST 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

12-14  LST 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

15-17  LST 

# 

1 

1 

1 

2 

# 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

l 

18-20  LST 

1 

1 

# 

# 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

21-23  LST 

# 

# 

0 

0 

* 

# 

# 

1 

2 

l 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

* 

# 

# 

0 

# 

f 

I 

0 

1 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

# 

I 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

1 

# 

06-08  LST 

» 

« 

* 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

# 

09-11  LST 

1 

# 

# 

1 

# 

1 

1 

# 

# 

« 

1 

1 

# 

12-14  LST 

1 

# 

# 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

15-17  LST 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

I 

18-20  LST 

0 

1 

0 

0 

I 

1 

* 

1 

1 

# 

1 

0 

# 

21-23  LST 

# 

« 

0 

0 

# 

f 

1 

1 

1 

0 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

# 

# 

# 

0 

1 

0 

f 

# 

0 

1 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

06-08  LST 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

I 

# 

09-11  LST 

0 

> 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

# 

0 

0 

I 

15-17  LST 

0 

f 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

f 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

I 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

« 

SK 

,>y~  .'«o 

vy->y 


.  V*  .yjv 
.  v vv 

y 


m 


^ are! 


'/•yys 


am 

m 


l7(  ‘  I 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

{  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 


5.  X  FREQ  OF 

CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  < 

800/2  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

00-02  LST 

I 

# 

# 

# 

0 

I 

I 

03-05  LST 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

06-08  LST 

I 

f 

# 

# 

# 

1 

# 

09-11  LST 

1 

# 

# 

1 

# 

I 

1 

12-14  LST 

1 

# 

# 

# 

1 

f 

l 

15-17  LST 

# 

# 

f 

# 

1 

# 

I 

18-20  LST 

0 

1 

0 

0 

# 

1 

# 

21-23  LST 

I 

# 

0 

0 

I 

# 

# 

ALL  HOURS 

# 

f 

# 

f 

# 

I 

I 

6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

00-02  LST 

I 

# 

# 

f 

0 

# 

# 

03-05  LST 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

06-08  LST 

# 

I 

# 

I 

0 

1 

# 

09-11  LST 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

12-14  LST 

1 

# 

# 

0 

1 

# 

# 

15-17  LST 

# 

# 

# 

I 

1 

I 

# 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

# 

21-23  LST 

# 

# 

0 

0 

# 

f 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

I 

I 

# 

I 

# 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

00-02  LST 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

03-05  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

06-08  LST 

t 

# 

# 

# 

0 

1 

0 

09-11  LST 

i 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

15-17  LST 

0 

# 

0 

0 

I 

0 

f 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

I 

# 

21-23  LST 

# 

# 

0 

0 

# 

I 

0 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

I 

# 

# 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

00-02  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

03-05  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

I 

# 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

21-23  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

ALL  HOURS 

t 

# 

# 

0 

0 

I 

0 

VIV.V.V 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  REINA  BEATRIX  INTL,  ARUBA  STATION  #:  789820  ICAO  ID:  MACA 
LOCATION:  12°30'N,  70°01 'W  ELEVATION  (FEET):  59  LST  -  CMT  -4 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR .  DEC  1986  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

» 

« 

« 

* 

* 

* 

»  * 

* 

» 

» 

* 

* 

MEAN  DLY  MAX 

1 

85 

86 

86 

87 

88 

88 

88  89 

89 

89 

87 

85 

87 

MEAN 

1 

80 

81 

81 

82 

83 

83 

83  84 

84 

84 

83 

81 

82 

MEAN  DLY  MIN 

1 

76 

77 

77 

78 

79 

80 

79  80 

80 

80 

79 

77 

79 

EXTREME  MIN 

* 

» 

» 

» 

« 

* 

*  * 

* 

M 

* 

* 

» 

#  DAYS  >  90 

1 

# 

1 

3 

3 

12 

14 

13  19 

22 

19 

9 

1 

116 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES)  FROM  ORANJESTAD, 

ARUBA  (APPROXIMATELY  3  MI  NW) 

MAXIMUM 

2 

2.5 

2.4 

.7 

2.1 

4.5 

1.9 

2.9  2.6 

5.3 

9.5 

15.9 

8.8  29.7 

MEAN 

2 

1.7 

.7 

.4 

.4 

.6 

.4 

.7  .5 

1.4 

2.8 

5.2 

3.7 

18.5 

MINIMUM 

2 

.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

.5 

.8 

.5 

5.2 

MAX  24  HR 

2 

1.1 

1.3 

.4 

1.8 

4.3 

1.6 

2.3  1.4 

3.7 

3-1 

5.7 

1.6 

5.7 

#  DAYS  >  0.01 

2 

8 

5 

2 

1 

2 

2 

4  3 

4 

7 

12 

12 

62 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

»  * 

* 

* 

» 

* 

» 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1 .5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (*)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

°F) 

RH  (06  LST) 

1 

83 

82 

80 

82 

82 

82 

83 

82 

83 

85 

85 

83 

83 

RH  (13  LST) 

1 

64 

62 

61 

63 

63 

64 

65 

63 

64 

65 

66 

67 

64 

VAPOR  PRESS 

1 

.78 

.78 

.79 

.82 

.86 

.87 

.86 

.87 

.89 

.89 

.87 

.81 

.84 

DEWPOINT 

1 

71 

71 

71 

72 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

72 

73 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  ) 

'  99 . 95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

14 

15 

16 

15 

16 

17 

16 

16 

15 

13 

13 

13 

15 

(ALL  OBS) 

1 

14 

15 

16 

15 

16 

17 

16 

16 

14 

13 

12 

13 

15 

MAX  (PK  GST) 

* 

# 

# 

# 

» 

# 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

200 

250 

300 

250 

250 

300 

300 

250 

250 

250 

250 

250 

300 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

1 

% 

i 

1 

* 

i 

J 

4 

S 

3 

3 

i 

4 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

!l 


vy 


REMARKS: 

SOURCE(S) : 


*  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5S,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 


t  *  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8412 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  9-10  YRS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  XT  NOV  DEXC  ANN 

00-02  LST  3224332325533 

03-05  LST  4223533323423 

06-08  LST  4424333213453 

09-11  LST  6658786654656 

12-14  LST  8759899968998 

15-17  LST  5545533413454 

18-20  LST  2112#11##1#41 

21-23  LST  31  1  31  1  1  1  ##231 

ALL  HOURS  4335444423454 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  XT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  1  1  #1  1  #01  1  2221 

03-05  LST  2210111222322 

06-08  LST  21  #221  1  1  1  2232 

09-11  LST  21#11  1  1121321 

12-14  LST  21*1122111231 

15-17  LST  1#12###*#1121 

18-20  LST  1  #######0##2# 

21-23  LST  1  01  #  0  #  0  #  #  0  1  1  # 

ALL  HOURS  21*1111111221 

9.  f  FREB  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  XT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  000*00010*1## 

03-05  LST  00001  00**01  0  # 

06-08  LST  1  #01  #000**1  1  # 

09-11  LST  ##0##*0##01## 

12-14  LST  ##0##*###0#1# 

15-17  LST  ####00#*###1# 

18-20  LST  #0*00**00  00## 

21-23  LST  #000000*00### 

ALL  HOURS  #0########1  ## 

10.  f  FREB  OF  CIG/VIS  <  200/0.5  MI  (SOURCE  NO.  1): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  XT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  0000000*0**0# 

03-05  LST  000##000#0#0# 

06-08  LST  000*0000000## 

09-11  LST  000*0000*000# 

12-14  LST  0  *  0  0  0  #  0  0  #  0  0  0  # 

15-17  LST  0000000*0*00# 

18-20  LST  00000000000## 

ilz!m  8  2  8  9  2  3  8  8  2  9  9  9  1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  REINA  BEATRIX  INTL,  ARUBA 
LOCATION:  12°30'N,  70°01 'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  DEC  1986 


STATION  #:  789820 

ELEVATION  (FEET): 

'301-8412 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


t  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST  2  2  2  2 
03-05  LST  422# 
06-08  LST  4332 
09-11  LST  2222 
12-14  LST  2  112 
15-17  LST  3212 
10-20  LST  2111 
21-23  LST  4  113 
ALL  HOURS  3  2  2  2 

3.  t  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


4.  *  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


ICAO  ID:  MACA 
LST  -  CMT  -4 


■.V' Vj 


&  M 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAP. 


SOURCE(S) : 


USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8412 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


%  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR 

0  0  0 

0  0  0 

0  0# 

#  0  # 

#00 
0  0# 

0  0  0 

0  0  0 

#  0  # 


7.  t  FRE3Q  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  AJ 
00-02  LST  0  0  0  ( 

03-05  LST  000 

06-08  LST  000 

09-11  LST  0  #  0 

12-14  LST  #  #  0 

15-17  LST  #00 

18-20  LST  0  0  0 

21-23  LST  #00 

ALL  HOURS  #  #  0 

8.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

ECR-CLT1 7a 


FEB  MAR  APR 

0  0  0 

0  0  0 

0  0# 

0  0# 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0# 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  FREEPORT,  BAHAMA 
LOCATION:  26*33*N,  78*42,H 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  780620 
ELEVATION  (FEET):  7 
PERIOD:  VARIED 


1.  TEMPERATURE  <°F) 


EXTREME  MAX 

88 

83 

86 

88 

90 

94 

94 

94 

95 

92 

MEAN  DLY  MAX 

74 

74 

78 

80 

83 

87 

88 

89 

87 

84 

MEAN 

69 

70 

73 

76 

79 

82 

84 

84 

83 

79 

MEAN  DLY  MIN 

63 

63 

67 

69 

73 

77 

78 

78 

76 

72 

EXTREME  MIN 

41 

46 

52 

56 

59 

70 

68 

70 

69 

57 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

# 

8 

18 

18 

10 

1 

#  DAYS  ?  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

6.0 

9.7 

8.1 

10.1 

8.9 

17.0 

15.6 

12.6 

29.3 

21.2 

MEAN 

2.4 

3.9 

2.9 

3.0 

4.5 

8.8 

5.5 

7.1 

8.8 

8.5 

MINIMUM 

0.2 

0.4 

0.1 

0.3 

1.6 

1.1 

1.1 

2.9 

1.8 

0.9 

MAX  24  HR 

3.1 

6.8 

3.7 

4.1 

4.0 

4.5 

4.0 

4.2 

8.6 

5.9 

#  DAYS  >  0.01 

8 

7 

7 

7 

10 

13 

14 

17 

19 

15 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (07  LST) 

84 

80 

82 

78 

82 

84 

85 

86 

88 

87 

RH  (13  LST) 

63 

62 

60 

58 

63 

68 

66 

67 

68 

65 

VAPOR  PRESS 

.54 

.54 

.59 

.60 

.73 

.83 

.87 

.87 

.86 

.74 

DEWPOINT 

59 

59 

62 

63 

69 

73 

74 

74 

74 

69 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  ORCTN 

N 

N 

ESE 

E 

S 

SSE 

SSE 

B 

E 

ENE 

MEAN  SPEED 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

7 

8 

7 

9 

MAX  (PK  GSTS) 

44 

40 

46 

38 

34 

41 

38 

45 

62 

39 

PRESSURE  ALT 

150 

200 

450 

250 

200 

100 

0 

150 

100 

150 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 

CLD  COVER 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

#  DAYS  TSTMS 

2 

1 

2 

2 

6 

12 

14 

16 

13 

3 

#  DAYS  FOG 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

1 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFBTAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  RUSSHO-GRAND  BAHAMA  AAFB-26*38'N,  78*22'W 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  NILES  (MI): 


JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-06  LST 

15 

15 

10 

7 

7 

9 

5 

6 

7 

8 

10 

17 

9 

09-11  LST 

14 

15 

15 

11 

15 

18 

13 

16 

14 

10 

11 

14 

14 

12-14  LST 

14 

17 

17 

11 

16 

24 

21 

23 

21 

15 

13 

14 

17 

15-17  LST 

14 

14 

14 

10 

13 

14 

14 

14 

16 

ll 

9 

12 

13 

18-20  LST 

9 

11 

7 

6 

8 

5 

3 

8 

8 

9 

6 

13 

8 

21-23  LST 

t 

12 

15 

9 

6 

8 

6 

7 

9 

11 

8 

9 

16 

10 

ALL  HOURS 

13 

15 

12 

9 

12 

14 

11 

13 

13 

10 

10 

14 

12 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

5 

4 

4 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

2 

09-11  LST 

3 

6 

3 

2 

3 

4 

1 

2 

2 

1 

5 

3 

3 

12-14  LST 

3 

5 

3 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

15-17  LST 

4 

5 

2 

2 

3 

1 

1 

l 

2 

2 

3 

4 

2 

18-20  LST 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

# 

l 

1 

2 

2 

5 

2 

21-23  LST 

t 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

l 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

ALL  HOURS 

3 

5 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

2 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

• 

* 

* 

* 

« 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

4 

3 

2 

1 

# 

1 

# 

I 

1 

1 

2 

2 

1 

09-11  LST 

1 

3 

2 

# 

1 

2 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

12-14  LST 

l 

2 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

l 

1 

2 

1 

1 

15-17  LST 

2 

1 

1 

1 

# 

l 

I 

# 

# 

1 

2 

2 

1 

18-20  LST 

1 

2 

1 

1 

1 

l 

I 

f 

# 

l 

2 

1 

1 

21-23  LST 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

# 

0 

1 

1 

l 

# 

ALL  HOURS 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

I 

1 

1 

2 

1 

1 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI 

s 

* 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

f 

0 

0 

0 

1 

# 

f 

09-11  LST 

f 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

# 

0 

# 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

21-23  LST 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

« 

0 

0 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

* 

# 

# 

I 

# 

t 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

i 


Mm 


Wv 

vJy 

,  «V< A,  • r- 

•  VVV 

•  .■V' 
,N,V 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  PRKEPORT,  BAHAMA 
LOCATION:  26*33%  78*42’W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  780620 

ELEVATION  (PEET):  7 
PERIOD:  JAN  73  *  DEC  83 


ICAO  ID:  MYGF 
LST  -  CUT  -5 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

# 

0 

# 

f 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

0 

* 

1 

09-11  LST 

# 

# 

1 

1 

1 

5 

4 

4 

4 

1 

# 

0 

2 

12-14  LST 

0 

0 

# 

# 

2 

10 

12 

13 

8 

2 

0 

# 

4 

15-17  LST 

# 

1 

# 

1 

2 

4 

7 

7 

5 

1 

0 

1 

2 

18-20  LST 

# 

1 

# 

I 

2 

2 

3 

4 

3 

1 

# 

1 

1 

21-23  LST 

# 

0 

1 

# 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

# 

1 

ALL  HOURS 

t 

# 

# 

# 

1 

2 

4 

5 

6 

4 

1 

# 

# 

2 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

4 

5 

3 

2 

5 

6 

4 

6 

5 

4 

2 

3 

4 

09-11  LST 

5 

6 

3 

2 

5 

10 

6 

9 

7 

5 

4 

4 

6 

12-14  LST 

5 

5 

2 

3 

8 

14 

9 

10 

14 

10 

6 

4 

8 

15-17  LST 

4 

6 

4 

5 

7 

11 

8 

9 

11 

8 

4 

4 

7 

18-20  LST 

4 

6 

3 

3 

5 

6 

3 

6 

7 

6 

3 

6 

5 

21-23  LST 

2 

6 

3 

2 

2 

6 

2 

6 

6 

5 

2 

5 

4 

ALL  HOURS 

4 

6 

3 

3 

6 

9 

6 

8 

9 

7 

4 

4 

6 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

03-05  LST 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

♦ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

• 

* 

* 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

06-08  LST 

3 

4 

4 

3 

1 

I 

* 

# 

1 

1 

1 

l 

2 

09-11  LST 

4 

7 

6 

6 

1 

2 

1 

1 

2 

4 

3 

4 

3 

12-14  LST 

6 

8 

5 

6 

1 

1 

I 

1 

2 

4 

3 

5 

4 

15-17  LST 

4 

5 

3 

3 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

18-20  LST 

3 

2 

2 

0 

0 

I 

# 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

21-23  LST 

I 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

l 

0 

1 

# 

ALL  HOURS 

t 

4 

5 

4 

3 

1 

1 

# 

1 

1 

3 

2 

3 

2 

v>. 

v> 


13 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  I  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCB(S): 


USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


SEP  OCT 

*  * 


X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-08  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


SEP  OCT 

*  * 


X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


SEP  OCT 

*  * 


X  FREQ  OF  CIC/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


SEP  OCT 

*  * 


DEC  ANN 
*  * 


DEC  ANN 
*  * 


DEC  ANN 
*  * 

*  * 


DEC  ANN 
*  * 


m 


;*is 


•raw; 


*  * 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  GRANTLEY  ADAMS  INTL,  BARBADOS 
LOCATION:  13*04^,  59°30'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  789540 

ELEVATION  (FEET):  169 
PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

<°F) 

EXTREME  MAX 

86 

86 

86 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

86 

88 

MEAN  DLY  MAX 

82 

82 

83 

83 

85 

85 

85 

85 

86 

85 

84 

83 

84 

MEAN 

78 

78 

78 

79 

81 

81 

81 

81 

82 

81 

81 

79 

80 

MEAN  DLY  MIN 

74 

75 

75 

76 

78 

79 

78 

78 

78 

78 

77 

75 

77 

EXTREME  MIN 

68 

68 

70 

72 

73 

73 

74 

72 

72 

73 

72 

70 

68 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

2.4 

1.7 

1.5 

1.8 

2.6 

4.6 

4.8 

7.1 

6.0 

6.6 

6.4 

3.5 

49.0 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

1.2 

1.9 

0.8 

1.3 

2.0 

3.5 

2.1 

5.9 

3.1 

3.8 

3.1 

2.0 

5.9 

1  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (04  LST) 

82 

80 

80 

81 

81 

81 

83 

84 

84 

85 

84 

83 

82 

RH  (14  LST) 

67 

67 

67 

68 

70 

71 

71 

72 

71 

74 

72 

70 

70 

VAPOR  PRESS 

.74 

.73 

.75 

.78 

.83 

.85 

.85 

.87 

.87 

.87 

.85 

.78 

82 

DEWPOINT 

69 

69 

70 

71 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

71 

72 

» 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

s 

V- 

PVLG  DRCTN 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

MEAN  SPEED 

10 

11 

11 

10 

11 

12 

11 

10 

9 

9 

9 

10 

10 

"V; 

MAX  (PK  GSTS) 

34 

32 

32 

30 

30 

38 

40 

55 

40 

35 

42 

37 

55 

% 

PRESSURE  ALT 

200 

250 

250 

250 

250 

200 

200 

400 

300 

250 

350 

300 

400 

f* 7 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

K' 

a 

CLD  COVER 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

K 

#  DAYS  TSTMS 

# 

l 

0 

1 

l 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

19 

#  DAYS  FOG 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

t 

# 

# 

1 

REMARKS:  *  •  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  Z  CALM  >  PVLG  DRCTN 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  AVIATION  METEOROLOGY  OF  THE  WEST  INDIES 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OP  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

13 

14 

16 

13 

15 

15 

14 

■  14 

17 

15 

11 

14 

03-05  LST 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

16 

13 

16 

15 

14 

15 

14 

06-08  LST 

12 

14 

12 

14 

13 

14 

16 

20 

18 

19 

19 

11 

15 

09-11  LST 

13 

14 

15 

15 

16 

17 

21 

22 

19 

22 

19 

13 

17 

12-14  LST 

18 

15 

14 

15 

14 

19 

17 

19 

22 

21 

24 

16 

18 

15-17  LST 

14 

12 

14 

12 

15 

15 

17 

15 

15 

16 

16 

14 

15 

18-20  LST 

10 

8 

10 

8 

11 

11 

14 

13 

11 

11 

11 

9 

11 

21-23  LST 

7 

9 

10 

10 

13 

14 

13 

11 

11 

13 

14 

10 

11 

ALL  HOURS 

12 

12 

13 

13 

14 

15 

16 

16 

16 

17 

16 

12 

14 

8.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

03-05  LST 

1 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

06-08  LST 

1 

2 

2 

4 

2 

3 

4 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

09-11  LST 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

6 

3 

7 

4 

2 

3 

12-14  LST 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

4 

5 

4 

7 

5 

2 

4 

15-17  LST 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

5 

4 

4 

5 

4 

2 

3 

18-20  LST 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

21-23  LST 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

l 

2 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

2 

3 

9.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

# 

0 

1 

1 

1 

1 

#. 

1 

1 

# 

# 

# 

03-05  LST 

» 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

0 

# 

# 

06-08  LST 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

f 

1 

09-11  LST 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

2 

1 

# 

1 

12-14  LST 

> 

1 

# 

1 

# 

I 

1 

2 

1 

# 

1 

l 

1 

15-17  LST 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

18-20  LST 

« 

0 

0 

1 

1 

0 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

21-23  LST 

f 

I 

# 

1 

1 

# 

l 

# 

1 

1 

# 

# 

f 

ALL  HOURS 

I 

* 

# 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

l 

1 

f 

1 

10.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

# 

0 

0 

1 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

0 

# 

I 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

06-08  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

I 

09-11  LST 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

1 

# 

I 

# 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

0 

# 

1 

f 

# 

15-17  LST 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

l 

I 

* 

18-20  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

f 

# 

0 

# 

# 

# 

I 

21-23  LST 

0 

# 

# 

# 

I 

# 

1 

I 

1 

# 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

f 

f 

# 

# 

# 

# 

f 

I 

# 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  GRANTLEY  ADAMS  INTL,  BARBADOS 
LOCATION:  13‘04'N,  59S30'W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  789540  ICAO  ID:  MKPB 
ELEVATION  (FEET):  169  LST  -  QfT  -4 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

I 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

# 

# 

1 

1 

0 

I 

09-11  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

I 

# 

1 

# 

# 

0 

# 

12-14  LST 

# 

0 

0 

I 

# 

# 

* 

# 

# 

# 

1 

# 

f 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

I 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

f 

0 

# 

0 

0 

# 

> 

0 

I 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

I 

# 

1 

1 

# 

# 

f 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

I 

2.  Z  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

8 

9 

7 

8 

7 

9 

7 

03-05  LST 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

8 

8 

8 

7 

7 

9 

7 

06-08  LST 

8 

9 

6 

7 

5 

8 

8 

10 

8 

13 

10 

9 

8 

09-11  LST 

5 

7 

4 

4 

6 

4 

8 

8 

5 

10 

7 

7 

6 

12-14  LST 

4 

5 

3 

4 

5 

6 

6 

9 

7 

8 

9 

6 

6 

15-17  LST 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

7 

10 

6 

8 

7 

6 

6 

18-20  LST 

4 

4 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

6 

5 

6 

7 

6 

21-23  LST 

4 

3 

2 

5 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

7 

7 

5 

ALL  HOURS 

5 

5 

4 

5 

5 

6 

7 

9 

6 

8 

8 

7 

6 

3.  Z  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  Z  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

# 

0 

0 

I 

1 

0 

l 

I 

# 

# 

# 

# 

03-05  LST 

0 

1 

0 

> 

0 

f 

1 

0 

0 

1 

# 

f 

# 

06-08  LST 

# 

# 

» 

# 

f 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

I 

# 

09-11  LST 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

# 

0 

1 

12-14  LST 

# 

1 

0 

0 

0 

# 

l 

1 

# 

1 

1 

1 

# 

15-17  LST 

l 

# 

I 

# 

# 

1 

I 

1 

# 

1 

# 

# 

1 

18-20  LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

21-23  LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

t 

# 

# 

» 

1 

# 

# 

I 

# 

I 

111 


& 


7777 
*  *  < 

W/ 

.•  v 

wV 


BWfl 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

{  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S) :  1.  USAPETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  S3 

2. 

3. 


X  FREQ  OP  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


2  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


MAY  JUN  JUL  AUG 


NOV  DEC 

#  # 

0  # 

#  # 

1  * 

1  1 

1  I 

l  1 

*  # 

1  I 


NOV  DEC 


X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST 

# 

# 

0 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

# 

03-05  LST 

# 

0 

I 

f 

1 

1 

I 

# 

1 

1 

0 

# 

06-08  LST 

I 

t 

# 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

09-11  LST 

> 

# 

I 

# 

0 

I 

1 

2 

1 

l 

l 

# 

12-14  LST 

I 

1 

I 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

I 

l 

1 

15-17  LST 

1 

# 

1 

# 

f 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

* 

18-20  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

21-23  LST 

# 

# 

# 

# 

1 

I 

1 

# 

1 

1 

» 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

I 

I 

# 

« 

1 

l 

l 

1 

1 

# 

NOV  DEC 


00-02  LST 

# 

# 

0 

# 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

f 

* 

# 

03-05  LST 

t 

0 

# 

f 

1 

1 

# 

# 

1 

# 

0 

# 

# 

06-08  LST 

0 

t 

0 

1 

1 

0 

# 

1 

1 

# 

0 

# 

I 

09-11  LST 

f 

0 

# 

# 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

* 

0 

# 

12-14  LST 

# 

0 

# 

1 

# 

* 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

# 

15-17  LST 

1 

0 

# 

# 

# 

# 

f 

l 

I 

1 

l 

# 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

l 

» 

1 

# 

1 

# 

21-23  LST 

f 

# 

f 

# 

1 

I 

1 

I 

l 

# 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

* 

# 

# 

I 

# 

# 

l 

l 

l 

1 

* 

t 

# 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0.25  MI 

5 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN! 

00-02  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

# 

0 

0 

I 

06-08  LST 

0 

0 

0 

I 

# 

0 

0 

I 

# 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

f 

# 

# 

« 

15-17  LST 

# 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

I 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

21-23  LST 

0 

> 

# 

0 

0 

1 

1 

0 

I 

# 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

I 

# 

I 

# 

# 

I 

I 

# 

f 

I 

f 

# 

# 

v.  A\' 


MM 

•  j 

Z'A'Wi 

•>:>: 

11 


if 


V  V  /  V 

AVv' 


v*>>5 


v  vv  % 

v.s.vv 

*,«v  v' 

-  _-V> 


v>:vc--»;v 


!«SC 


•  *  *  »  -j 

•  «  »  -  " 

V.  ,*  *v  “« 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


m 

y.y.y 

P 

S?*' 


STATION:  BELIZE  CITY,  BELIZE 
LOCATION:  17#32'N,  088°18’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


SOURCE 


STATION  #:  785830 

ELEVATION  (FEET):  16 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MZBZ 
LST  -  GMT:  *6 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

90 

93 

98 

99 

97 

97 

95 

96 

97 

95 

95 

93 

99 

MEAN  DLY  MAX 

2 

82 

83 

85 

87 

88 

88 

88 

88 

89 

86 

84 

82 

86 

MEAN 

2 

75 

76 

79 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

80 

77 

75 

79 

MEAN  DLY  MIN 

2 

68 

69 

72 

74 

75 

76 

76 

76 

75 

73 

69 

68 

73 

EXTREME  MIN 

2 

50 

49 

50 

55 

57 

62 

63 

61 

60 

58 

52 

46 

46 

#  DAYS  >  90 

2 

# 

# 

3 

8 

12 

11 

9 

1  a 

12 

6 

1 

# 

75 

#  DAYS  T  32  3  ( 

#  DAYS  10  3  ( 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

9.0 

7.9 

4.2 

8.5 

10.7 

22.3  26.3 

15.5 

21.3 

26.9 

25.7 

16.1 

109.9 

MEAN 

2 

5.7 

2.7 

1.6 

2.4 

5.0 

9.1 

7.6 

7.3 

9.5 

2.4 

9.8 

7.2 

80.3 

MINIMUM 

2 

.8 

0 

0 

0 

.1 

2.3 

1.9 

2.2 

4.1 

1.7 

1.9 

.7 

40.8 

MAX  24  HR 

2 

4.2 

2.9 

2.8 

7.8 

6.6 

16.6 

10.6 

6.2 

8.2 

7.7 

9.8 

4.8 

16.6 

#  DAYS  >  0.01 

2 

12 

6 

4 

4 

7 

14 

18 

16 

18 

15 

13 

14 

140 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

• 

» 

* 

» 

« 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1.5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (*)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (®F) 


RH  (06  LST) 

1 

95 

95 

92 

90 

90 

91 

92 

93 

95 

95 

95 

95 

93 

RH  (12  LST) 

1 

71 

72 

69 

67 

66 

74 

72 

72 

75 

74 

70 

73 

72 

VAPOR  PRESS 

1 

.72 

.76 

.79 

.84 

.89 

.92 

.91 

.92 

.92 

.88 

.79 

.76 

.85 

DEWPOINT 

1 

69 

70 

71 

73 

75 

76 

76 

76 

76 

75 

71 

70 

73 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95*  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  i 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

*E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

$E 

$E 

$E 

$E 

E 

(PVLC  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

8 

(ALL  OBS) 

1 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

6 

MAX  (PK  GST) 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

» 

* 

« 

• 

* 

* 

« 

PRESSURE  ALT 

1 

150 

200 

250 

200 

200 

200 

150 

200 

150 

150 

150 

100 

250 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

1 

* 

1 

1 

4 

8 

8 

8 

10 

5 

2 

2 

50 

DAYS  FOG  <  7 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

23 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  “  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLGENCE  SURVEY  6-70  YEARS 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  3-42  YEARS 


7.  PERCENTAGE 

:  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (* 

FREQ)  OF 

'  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

N0\ 

00-02  LST 

18 

12 

10 

20 

15 

28 

22 

14 

23 

19 

15 

03-05  LST 

25 

20 

10 

21 

15 

29 

20 

16 

22 

27 

17 

06-08  LST 

35 

29 

28 

30 

27 

27 

22 

21 

25 

37 

30 

09-11  LST 

39 

42 

48 

53 

48 

44 

38 

48 

44 

47 

38 

12-14  LST 

30 

30 

32 

32 

30 

37 

28 

28 

28 

32 

27 

15-17  LST 

16 

14 

18 

18 

18 

24 

17 

13 

10 

14 

10 

18-20  LST 

11 

9 

15 

13 

14 

21 

15 

8 

8 

11 

8 

21-23  LST 

16 

8 

12 

13 

20 

22 

9 

19 

9 

15 

9 

ALL  HOURS 

24 

15 

22 

25 

23 

29 

22 

21 

21 

25 

19 

8.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO' 

00-02  LST 

7 

5 

4 

7 

4 

7 

7 

4 

10 

12 

8 

03-05  LST 

19 

7 

1 

3 

6 

14 

11 

6 

7 

16 

12 

06-08  LST 

21 

14 

6 

7 

4 

11 

8 

8 

14 

25 

19 

09-11  LST 

11 

10 

4 

5 

1 

6 

6 

5 

5 

13 

12 

12-14  LST 

5 

4 

3 

4 

4 

5 

4 

3 

3 

5 

6 

15-17  LST 

5 

3 

2 

3 

3 

5 

3 

1 

1 

6 

3 

18-20  LST 

3 

3 

5 

4 

3 

2 

5 

2 

2 

4 

3 

21-23  LST 

8 

3 

2 

2 

5 

5 

3 

3 

1 

9 

6 

ALL  HOURS 

10 

6 

3 

4 

4 

7 

6 

4 

5 

11 

9 

9.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO 

00-02  LST 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

4 

5 

03-05  LST 

15 

3 

1 

3 

1 

5 

2 

4 

2 

12 

9 

06-08  LST 

16 

10 

3 

5 

3 

5 

5 

5 

7 

18 

15 

09-11  LST 

8 

6 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

6 

4 

12-14  LST 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

15-17  LST 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

18-20  LST 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

0 

3 

2 

21-23  LST 

2 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

5 

4 

ALL  HOURS 

6 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

7 

5 

10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

0 

03-05  LST 

8 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

2 

1 

1 

2 

06-08  LST 

8 

3 

1 

1 

# 

# 

2 

1 

1 

3 

6 

09-11  LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

i 

12-14  LST 

* 

1 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

§ 

i 

15-17  LST 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

$ 

# 

1 8*»20  LST 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

i 

21-23  LST 

1 

0 

0 

Q 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

c 

ALL  HOURS 

2 

1 

# 

# 

> 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

ECR-CLT25 

'> 

4 

:viv 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUW1ARY 


STATION!  BELIZE  CITY.  BELIZE 
LOCATION!  17°32’N,  088°18'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


STATION  #:  785830 
ELEVATION  (FEET):  16 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85 


ICAO  ID:  MZBZ 
LST  -  CMT:  -6 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


%  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-1 M  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
1 2—1 M  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-1 1  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

9 

4 

10 

1 

4 

16 

10 

9 

25 

11 

11 

13 

10 

11 

7 

6 

3 

5 

20 

11 

7 

21 

14 

5 

11 

9 

7 

5 

3 

3 

5 

13 

8 

7 

15 

16 

7 

9 

9 

6 

8 

4 

3 

4 

12 

9 

7 

7 

9 

8 

8 

7 

7 

5 

6 

2 

3 

13 

7 

8 

7 

9 

7 

9 

7 

7 

6 

3 

2 

1 

9 

7 

3 

4 

8 

5 

4 

5 

3 

4 

b 

2 

3 

13 

8 

3 

8 

3 

10 

6 

8 

2 

7 

2 

5 

10 

7 

10 

9 

b 

9 

7 

7 

5 

6 

2 

4 

3 

8 

7 

12 

11 

7 

9 

8 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  ( INCLUDING  GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

# 

1 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

* 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

or. 


I 

I 


IS? 


,  p 
#  & 


>  >  •  »  *  % 
•Jw 


vV  v 


REMARKS:  «  -  DATA  MOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

i  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7312-8512 

2. 

3. 


5.  t  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


LST 


03-05 
O6-O8 
09-11 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AX 

SEP 

XT 

NOV 

DEI 

LST 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

3 

3 

7 

LST 

13 

2 

0 

3 

1 

3 

1 

4 

2 

8 

7 

10 

LST 

14 

7 

2 

4 

2 

4 

4 

5 

6 

15 

12 

12 

6 

2 

2 

1 

2 

5 


2 

# 

2 

1 

2 


2 

1 

# 

2 

0 

1 


2 

2 

2 

1 

1 

2 


# 

1 

1 

1 

2 

1 


2 

2 

1 

1 

0 

2 


1 

1 

1 

2 

1 

2 


1 

1 

# 

1 

1 

2 


2 

1 

# 

0 

0 

2 


5 

2 

2 


6 

3 

1 

3 


6.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-02  LST 
O3-O5  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

1 

10 

12 

3 
1 
2 
0 
2 

4 


FEB 

0 

2 

5 

2 

1 

# 

2 

0 

2 


MAR 

1 

0 

2 

2 

1 

# 

1 

0 

1 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


1 

8 

10 

2 

1 

1 

0 

1 

3 


0 

2 

4 

2 

1 

0 

1 

0 

1 


1 

0 

1 

1 

0 

# 

0 

0 

# 


APR 

0 

1 

3 

0 

# 

1 

1 

1 

1 


7.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR 


0 

1 

2 

0 

# 

0 

0 

1 

1 


MAY 

1 

1 

2 

# 

# 

1 

1 

1 

1 


MAY 

1 

0 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

1 


JUN 

3 

2 

3 

1 

1 

# 

1 

0 

1 


JUN 

1 

2 

2 

# 

# 

# 

1 

0 

1 


JUL 

0 

0 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 


JUL 

0 

0 

2 

0 

# 

# 

1 

1 

1 


AUG 

1 

2 

4 

1 

1 

0 

1 

1 

1 


AX 

1 

2 

3 

1 

# 

0 

0 

1 

1 


SEP 

1 

2 

3 

1 

1 

# 

0 

0 

1 


SEP 

0 

1 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

1 


XT 

3 

4 

12 

3 
1 
2 
1 

4 
4 


XT 

3 

3 

7 

1 

# 

1 

0 

3 

2 


NOV 

3 

6 

10 

2 

2 

1 

2 

2 

4 


NOV 

2 


1 

1 

1 

1 

0 

2 


DEC 

5 

6 
9 
3 
1 
# 

1 

2 

3 


DEC 

3 

5 

6 
1 
0 
0 
1 
2 
2 


8.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

0 

8 

6 

1 

# 

# 

0 

1 

2 


FEB 

0 

1 

2 

1 

# 

0 

1 

0 

1 


MAR 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 


APR 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 


MAY 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


JUN 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 


JUL 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

# 


AX 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 


SEP 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 


XT 

0 

1 

5 

0 

0 

# 

0 

3 

1 


NOV 

0 

0 

3 

# 

0 

# 

1 

0 

1 


DEC 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

1 


ECR-CLT25a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  APOLO,  BOLIVIA 
LOCATION:  14°43'S,  068°30'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  APR  1987 


SOURCE 

NO. 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  2 

MEAN  DLY  MAX  1 

MEAN  1 

MEAN  DLY  MIN  1 

EXTREME  MIN  2 

#  DAYS  >  90  1 


STATION  #•.  851510 

ELEVATION  (FEET) :  4537 

PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  SUP 
LST  -  CMT  -4 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

83 

84 

83 

82 

84 

82 

81 

83 

88 

86 

84 

84 

88 

77 

76 

76 

76 

75 

74 

?4 

76 

78 

79 

78 

77 

76 

73 

72 

72 

72 

71 

68 

68 

71 

72 

73 

73 

73 

71 

66 

65 

66 

65 

64 

61 

61 

62 

63 

65 

66 

66 

64 

55 

55 

54 

50 

49 

45 

45 

46 

50 

54 

54 

56 

45 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

* 

» 

ft 

« 

ft 

ft 

MEAN 

2 

8.9 

7.5 

6.8 

3.5 

1.9 

1.6 

1.5 

1  .4 

2.5 

4.8 

5.9 

6.6  52.' 

MINIMUM 

* 

* 

• 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

» 

« 

» 

ft 

MAX  24  HR 

* 

* 

« 

• 

« 

» 

• 

« 

« 

» 

» 

* 

ft 

#  DAYS  >  0.04 

2 

9 

6 

8 

10 

7 

3 

2 

2 

3 

9 

9 

9 

76 

#  DAYS  T  0.5 

» 

» 

» 

• 

» 

» 

« 

ft 

» 

* 

« 

» 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f  DAYS  T  1.5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  REUTIVE  HUMIDITY  (J)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

BF) 

RH  (08  LST) 

1 

89 

91 

90 

90 

90 

92 

91 

89 

87 

86 

86 

87 

89 

RH  (14  LST) 

1 

67 

67 

68 

66 

63 

62 

60 

54 

55 

56 

62 

63 

62 

VAPOR  PRESS 

1 

.61 

.61 

.61 

.59 

.56 

.52 

.50 

.50 

.53 

.56 

.59 

.60 

.56 

DEWPOINT 

1 

64 

64 

64 

63 

61 

59 

58 

58 

59 

61 

63 

63 

61 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95*  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN  1  NN$N$NNNNNNNNNN 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN)  1  15  14  13  14  13  14  15  16  16  14  14  14  14 


PVLG  DRCTN  1 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN)  1 
MEAN  SPEED 
(ALL  OBS)  1 

MAX  (PK  GST) 
PRESSURE  ALT  1 


8767789998888 

»***##»»*»•»# 

6250  6250  6200  6200  6200  6200  6150  6200  6150  6200  6250  6250  6250 


6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  ( BNBD ) 


CLD  COVER  1 

mum  7  i 

DAYS  BNBD  <  7  1 


7777665556666 

l  l  1  1  f  ?  ?  1  ?  I  l  l  ^ 

0000000000000 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


m 


•  V*/  ^ 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

i  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7701-8512,  3  HRLY 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  UP  TO  15  YEARS  POR 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  APOLO,  BOLIVIA 
LOCATION:  14e43’S,  068°30'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  APR  1987 


STATION  #:  851510 

ELEVATION  (FEET):  4537 
PERIOD:  7301-8512 


ICAO  ID:  SLAP 
LST  -  GMT  -4 
3  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HRLY 

2. 

3. 


5.  1  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  COBIJA,  BOLIVIA 
LOCATION:  1 1 °01 'S,  068°47'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987 


SOURCE 


STATION  #:  850410 
ELEVATION  (FEET):  820 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  SLCO 
LST  -  GMT  -4 
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2.  PRECIPITATION  (INCHES) 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  it  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARIES  POR  UP  TO  17  YRS 
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27 

22 

19 

22 

20 

11 

16 

8 

12 

15 

11 

15 

13 

12 

12 

11 

10 

13 

5 

10 

10 

9 

14 

* 

* 

ft 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

» 

« 

» 

* 

» 

* 

* 

* 

« 

CIG/VIS  < 

1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1 ) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO 

* 

* 

* 

» 

* 

ft 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

» 

* 

* 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

34 

39 

44 

38 

45 

50 

37 

40 

36 

25 

33 

13 

18 

18 

13 

16 

20 

11 

12 

13 

9 

15 

6 

6 

7 

7 

3 

5 

2 

4 

6 

4 

6 

5 

5 

5 

6 

4 

4 

1 

6 

4 

5 

6 

* 

« 

* 

ft 

« 

ft 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

ft 

» 

« 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

?  CIG/VIS  < 

200/0. 

,5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO’ 

ft 

* 

* 

* 

# 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

# 

» 

ft 

# 

# 

ft 

* 

ft 

» 

ft 

4 

9 

14 

10 

19 

22 

16 

11 

6 

5 

6 

0 

# 

it 

1 

1 

2 

1 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

1 

# 

# 

0 

# 

1 

it 

it 

it 

0 

# 

it 

0 

0 

# 

0 

it 

0 

it 

0 

* 

# 

» 

ft 

# 

# 

* 

» 

ft 

* 

ft 

* 

* 

# 

# 

« 

» 

ft 

ft 

# 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  COBIJA,  BOLIVIA 
LOCATION:  1 1 °01 'S,  068°47'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987 


STATION  #:  850410  ICAO  ID 
ELEVATION  (FEET):  820  LST  -  G 
PERIOD:  7301-8512  3  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


%  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST  *  *  *  * 
03-05  LST  *  *  *  * 
06-08  LST  6765 
09-11  LST  7655 
12-14  LST  9  8  8  7 
15-17  LST  8976 
18-20  LST  *  *  *  * 
21-23  LST  *  *  *  * 
ALL  HOURS  «  *  *  * 

3.  ?  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 
******* 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


%  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


,  ■  m  » 


m 


•  ^  » 


5 


V.- 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  »  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/ YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7701-8512,  3  HRLY 

2. 

3. 


PI 

Vm 


m 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

C  800/2  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

it 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

06-08  LST 

30 

35 

41 

35 

42 

47 

35 

3 

09-11  LST 

9 

11 

13 

10 

11 

14 

8 

1 

12-14  LST 

4 

5 

6 

6 

3 

2 

1 

15-17  LST 

4 

3 

4 

4 

2 

3 

1 

18-20  LST 

* 

» 

* 

* 

# 

» 

it 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

it 

ALL  HOURS  » 

6.  t  FREQ  OF  CIG/VIS 

* 

<  500/1 

*  * 

.5  MI: 

* 

it 

it 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A’ 

00-02  LST 

* 

» 

» 

» 

* 

* 

it 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

06-08  LST 

20 

23 

32 

25 

36 

39 

29 

2 

09-11  LST 

3 

4 

4 

4 

6 

6 

5 

12-14  LST 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

# 

15-17  LST 

3 

2 

1 

2 

0 

1 

# 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

it 

21-23  LST 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

it 

ALL  HOURS 
» 

7.  %  FREQ  OF 

*  . 

CIG/VIS 

* 

<  300/1 

* 

MI: 

* 

* 

* 

it 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

it 

03-05  LST 

• 

* 

* 

* 

# 

* 

it 

06-08  LST 

10 

15 

20 

17 

27 

30 

22 

2< 

09-11  LST 

# 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

12-14  LST 

# 

# 

2 

1 

// 

// 

# 

15-17  LST 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

it 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

it 

it 

it 

ALL  HOURS 

8.  %  FREQ  OF 

» 

CIG/VIS 

» 

<  100/C 

* 

1.25 

» 

MI: 

* 

it 

it 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

00-02  LST 

# 

* 

# 

* 

* 

it 

it 

03-05  LST 

* 

* 

# 

# 

# 

it 

it 

06-08  LST 

2 

5 

7 

5 

9 

8 

5 

09-11  LST 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

// 

// 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

# 

* 

* 

* 

# 

it 

# 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

it 

it 

* 

ALL  HOURS 

ECR-CLT23a 

* 

* 

* 

* 

# 

it 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


Kftgl 


STATION:  COCHABAMBA,  BOLIVIA 
LOCATION:  17°23’S,  066°10'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


SOURCE 


STATION  #:  852230 

ELEVATION  (FEET):  8360 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  SLCB 
LST  -  GMT 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

96 

87 

86 

88 

84 

86 

85 

86 

89 

92 

90 

92 

96 

MEAN  DLY  MAX 

2 

75 

75 

77 

78 

76 

74 

74 

77 

78 

80 

80 

77 

77 

MEAN 

2 

64 

64 

64 

63 

57 

51 

54 

58 

61 

65 

66 

65 

61 

MEAN  DLY  MIN 

2 

53 

53 

51 

47 

38 

38 

34 

38 

43 

49 

51 

53 

46 

EXTREME  MIN 

2 

45 

38 

36 

30 

23 

20 

23 

22 

26 

31 

41 

34 

20 

#  DAYS  >  90 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

ft 

ft 

#  DAYS  7  32 

2 

0 

0 

0 

# 

3 

11 

10 

3 

ft 

# 

0 

0 

27 

#  DAYS  7  0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

MEAN  2 

MINIMUM 

MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.01  2 

#  DAYS  T  0.5 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.1 

#  DAYS  T  1.5 


5.5  5.1  1.6  .5 

*  »  *  • 

*  »  »  • 

16  14  10  3 

»  *  *  * 


.2  .61.1  2.3  3.3  20.7 

***»*# 
»»*»*» 

1  3  511  1 4  80 

*•••«« 


*  » 

*  * 

*  « 

»  i 


•m 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (*)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


•cvya 

r  VV7 

Crn 


RH  (06  LST) 

1 

87 

86 

87 

86 

83 

80 

79 

76 

75 

75 

79 

82 

81 

RH  (15  LST) 

1 

47 

47 

46 

35 

27 

25 

25 

27 

29 

30 

33 

40 

34 

VAPOR  PRESS 

1 

.39 

.40 

.38 

.33 

.26 

.22 

.22 

.24 

.27 

.30 

.33 

.37 

.31 

DEWPOINT 

1 

52 

52 

51 

47 

40 

36 

35 

38 

42 

44 

47 

49 

44  j 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/ KNOTS)  / 

99.95*  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

• 

• 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

$SE 

$SE 

$SE 

$SE 

$SE 

$SW 

$SW 

$N 

$N 

$N 

$SE 

$SE 

$SE  ! 

1 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

10 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

13 

12 

12 

11 

1 1 

11  i 

(ALL  OBS) 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

2  1 

MAX  (PK  GST) 

1 

35 

35 

45 

40 

35 

35 

40 

60 

45 

45 

50 

45 

60 

PRESSURE  ALT 

1 

8600 

8600 

8550 

8550 

8600 

8500 

8600 

8550 

8450 

8550 

8550 

8550 

8600 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  > 

’  BLOWING  SAND  S 

:  DUST 

(BNBD) 

i 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

5 

4  : 

DAYS  TSTMS 

1 

8 

7 

5 

2 

1 

ft 

# 

ft 

2 

4 

5 

7 

41  1 

DAYS  FOG  <  7 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

it 

1 

1 

1 

1 

9  ! 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

3  i 

| 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  < 

>  V  . 


»  _ 


m 


«.'  %•  v 
V  -• 

»  V  y 


.ir.l. 


REMARKS:  «  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  * 3 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  ~  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  5‘25  YEARS 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  12  YEAR 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 
00-02  LST  2312170 

03-05  LST  4  6  3  #  0  7  1 

06-08  LST  1)232272 

09-11  LST  312116# 

12-11)  lst  1  #  1  #  1  3  # 

15-17  LST  1111110 

18-20  LST  1  1  1  1  #  1  # 

21-23  LST  2  3  #  #  1  5  1 

ALL  HOURS  2221151 

8.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-11)  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 


*  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-11)  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 


A r.-J 

y-.-y 


10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  200/0.5  MI  (SOURCE  NO. 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

ECR-CLT22 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  COCHABAMBA,  BOLIVIA 
LOCATION:  17°23'S,  066°10'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  SEP  1986 


STATION  # :  852230  ICAO  ID 

ELEVATION  (FEET):  8360  LST  »  G 

PERIOD:  7301-8512 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (>  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  1ST 
12-111  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


t  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

8 

5 

2 

0 

# 

# 

0 

2 

2 

3 

6 

3 

03-05 

LST 

14 

10 

10 

3 

# 

0 

# 

1 

2 

3 

6 

11 

5 

06-08 

LST 

14 

10 

8 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

4 

8 

4 

09-11 

LST 

7 

5 

5 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

1 2-1 4 

LST 

5 

3 

4 

1 

# 

# 

0 

# 

1 

2 

3 

4 

2 

15-17 

LST 

5 

6 

3 

1 

0 

# 

0 

* 

1 

3 

2 

3 

2 

18-20 

LST 

7 

5 

3 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

21-23 

LST 

9 

4 

4 

3 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

3 

5 

3 

ALL  HOURS 

9 

6 

5 

2 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

3 

6 

3 

3.  t 

FREQ  OF  SNOW  AND/OR  : 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

C 

0 

0 

0 

<\ 

V 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 2-1 4 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

1ST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  t 

FREQ  OF 

’  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

# 

# 

0 

1 

# 

1 

# 

2 

# 

1 

1 

2 

1 

06-08 

LST 

# 

0 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

18-20 

LST 

( 

0 

* 

0 

0 

# 

0 

# 

ft 

# 

# 

# 

# 

21-23 

LST 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

# 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

* 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

'i 

SS&i 


JESS 

.Vvvvi 

-yyd 

►  m*  J*  * 

» v  v  * 


TOW5 


vlwn 


iVW.-.'-'M 


■  ■ 


**>,»**  »-♦  r-t  >'|  m  I  a't  «»|  »“«  >*>  , 


mmmM 

REMARKS: 

*  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE (S) 

1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  85 

.-./V 

2. 

3. 

'w-Bw 

w 

5.  * 

FREQ  OF 

1  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

U< 

00-02 

LST 

1 

2 

1 

1 

1 

7 

0 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

1 

0 

0 

7 

0 

# 

06-08 

LST 

3 

2 

2 

2 

1 

5 

2 

2 

09-11 

LST 

2 

# 

1 

# 

1 

5 

# 

# 

12-114 

LST 

1 

# 

# 

# 

0 

3 

* 

0 

15-17 

LST 

1 

# 

# 

# 

1 

0 

1 

18-20 

LST 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

21-23 

LST 

1 

1 

0 

0 

1 

4 

1 

# 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

6.  % 

FREQ  OF 

’  Cl G/ VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

U( 

00-02 

LST 

# 

1 

0 

1 

0 

5 

0 

1 

03-05 

LST 

1 

2 

# 

0 

0 

7 

0 

# 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

2 

1 

09-11 

LST 

1 

0 

# 

# 

# 

4 

# 

# 

12-1H 

LST 

# 

# 

0 

# 

0 

2 

0 

0 

15-17 

LST 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

0 

1 

18-20 

LST 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

21-23 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

1 

0 

ALL  HOURS 

1 

1 

# 

# 

# 

3 

# 

1 

7.  % 

FREQ  OF 

'  Cl G/ VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

lU( 

00-02 

LST 

0 

1 

0 

1 

0 

5 

0 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

0 

# 

06-08 

LST 

1 

* 

# 

1 

1 

3 

1 

1 

09-11 

LST 

# 

0 

# 

# 

# 

3 

0 

# 

12-14 

LST 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

15-17 

LST 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

1 

18-20 

LST 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

21-23 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

1 

0 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

3 

# 

# 

8.  % 

FREQ  OF  Cl G/ VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

,UI 

00-02 

LST 

0 

1 

0 

1 

0 

5 

0 

1 

03-05 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

# 

061-O8 

LST 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

09-11 

LST 

# 

0 

# 

0 

0 

1 

0 

0 

12-14 

LST 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

21-23 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

ALL  HOURS 

* 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

ECR-CLT22a 

•jWv 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  LA  PAZ,  BOLIVIA  STATION  #:  852010  ICAO  ID:  SLIP 
LOCATION:  l6e32'S,  680l4’W  ELEVATION  (FEET):  13,313  LST  -  GMT  -4 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985  PERIOD:  7301-8412 


SOURCE 


NO.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

1  82 

73 

79 

75 

75 

75 

73 

75 

75 

75 

86 

73 

86 

MEAN  DLY  MAX 

1  55 

56 

56 

57 

57 

55 

55 

55 

56 

58 

60 

58 

56 

MEAN 

1  46 

47 

46 

46 

44 

41 

41 

42 

44 

46 

48 

47 

45 

MEAN  DLY  MIN 

1  39 

40 

39 

36 

31 

28 

28 

30 

32 

36 

38 

39 

34 

EXTREME  MIN 

1  32 

32 

30 

26 

12 

12 

14 

11 

18 

25 

24 

23 

11 

#  DAYS  >  90 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1  # 

# 

1 

8 

21 

26 

29 

26 

17 

5 

2 

1 

136 

#  DAYS  7  0 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 
MEAN 
MINIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >0.01 

#  DAYS  TO. 5 


2 


* 


4.6 

« 

* 


» 

4 

ft 

« 


«  ft  ft  ft 


2.7 

« 

ft 


1.3 

* 


# 

« 


2  21 

ft 


18  18  10 

ft  ft  ft 


4 

ft 


3 

« 


# 

ft 

« 

3 

« 


.5 


1 .1 

« 

8 


« 

1 .5 

« 

9 


1.9 


13 


3.7 

20 

ft 


ft 

22.4 

ft 

ft 

131 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >0.1 

#  DAYS  71 .5 


ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

«  ft  ft 

ft  «  ft 

ft  #  » 


«  *  ft 

ft  «  ft 

ft  ft  » 

«  ft  « 

ft  »  ft 


ft  ft  ft 

ft  «  « 

ft  «  ft 

ft  ft  ft 

»  *  ft 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (>)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


RH  (06  LST) 

1 

91 

92 

91 

86 

73 

RH  (15  LST) 

1 

60 

58 

56 

45 

32 

VAPOR  PRESS 

1 

.24 

.24 

.23 

.20 

.15 

DEWPOINT 

1 

38 

38 

38 

33 

25 

5.  SURFACE 

WINDS 

(16 

PT/KNOTS) 

/  99.95% 

HIGHEST 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

$E 

$E 

$E 

$E 

$W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

7 

7 

7 

6 

10 

(ALL  OBS) 

1 

5 

5 

5 

4 

4 

MAX  (PK  GST) 

1 

30 

35 

30 

45 

40 

PRESSURE  ALT 

1 

13150 

13000 

1-3250 

13100 

13050 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

CLD  COVER 

1 

7 

7 

6 

5 

3 

DAYS  TSTMS 

1 

15 

10 

11 

7 

1 

DAYS  FOG  <7 

1 

4 

2 

4 

4 

2 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

64 

67 

72 

77 

82 

83 

88 

81 

29 

31 

34 

36 

40 

40 

49 

42 

.12 

.13 

.14 

.16 

.18 

.20 

.22 

.18 

21 

21 

24 

28 

31 

32 

36 

30 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

$w 

$w 

$w 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

12 

11 

13 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

40 

50 

40 

40 

40 

40 

40 

50 

13  000 

13100 

12950 

1  3350 

1  3250 

1  3400 

1  3100 

1  3400 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

A  DUST  (BNBD) 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

5 

1 

1 

2 

4 

7 

1 1 

13 

83 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

32 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

1 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  *,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (7  YEARS  OF  DATA) 

3. 


7. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

37 

35 

30 

16 

9 

15 

14 

14 

21 

19 

17 

21 

22 

03-05  LST 

40 

35 

29 

13 

8 

10 

12 

15 

16 

18 

16 

21 

21 

06-08  LST 

47 

39 

41 

18 

8 

4 

11 

14 

18 

17 

20 

33 

25 

09-11  LST 

46 

36 

34 

16 

6 

5 

6 

9 

14 

14 

17 

27 

22 

12-14  LST 

58 

52 

50 

25 

9 

7 

11 

19 

27 

32 

28 

37 

32 

15-17  LST 

47 

41 

37 

21 

8 

8 

8 

18 

20 

20 

19 

28 

24 

18-20  LST 

30 

23 

18 

11 

5 

3 

4 

7 

1 1 

10 

11 

16 

13 

21-23  LST 

29 

25 

23 

14 

9 

12 

12 

7 

18 

14 

14 

20 

18 

ALL  HOURS 

42 

36 

33 

17 

7 

7 

9 

13 

18 

18 

26 

22 

22 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1 500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

12 

11 

6 

6 

9 

7 

6 

8 

6 

4 

5 

8 

03-05  LST 

15 

10 

10 

3 

5 

5 

6 

6 

7 

5 

4 

6 

7 

06-08  LST 

22 

16 

17 

9 

4 

2 

7 

8 

9 

7 

6 

10 

10 

09-11  LST 

9 

6 

6 

3 

2 

1 

2 

4 

5 

1 

2 

4 

4 

12-14  LST 

3 

3 

2 

1 

1 

* 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

15-17  LST 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

# 

2 

2 

# 

1 

1 

1 

18-20  LST 

5 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

21-23  LST 

8 

9 

7 

4 

6 

7 

5 

4 

6 

3 

3 

5 

6 

ALL  HOURS 

9 

7 

7 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

3 

3 

4 

5 

9.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

2 

4 

2 

1 

2 

2 

03-05  LST 

1 

2 

# 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

06-08  LST 

4 

2 

3 

4 

1 

1 

4 

4 

4 

1 

2 

2 

3 

09-11  LST 

1 

# 

1 

1 

1 

* 

1 

1 

2 

# 

# 

1 

1 

12-14  LST 

# 

1 

# 

# 

1 

C 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

* 

15-17  LST 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

* 

f 

* 

18-20  LST 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

# 

1 

1 

0 

1 

21-23  LST 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

va-vO 


V.V  '■* 


i 


»  »  »  ^  ■ 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (f  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 


00-02  LST 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SE 


03-05  LST 

0 

1 

06-08  LST 

# 

# 

09-11  LST 

# 

# 

12-14  LST 

8 

5 

15-17  LST 

10 

9 

18-20  LST 

6 

6 

21-23  LST 

2 

2 

ALL  HOURS 

4 

3 

2.  *  FREQ  OF 

RAIN 

AND/C 

JAN 

FEB 

00-02  LST 

13 

10 

03-05  LST 

14 

9 

06-08  LST 

14 

10 

09-11  LST 

7 

4 

12-14  LST 

12 

7 

15-17  LST 

15 

13 

18-20  LST 

12 

7 

21-23  LST 

14 

9 

ALL  HOURS 

12 

9 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SE 

00-02  LST  1  001  ##232 

03-05  LST  #0#0##1  21 

06-08  LST  #00#001  21 

09-11  LST  ###0#0#11 

12-14  LST  1  #  #  0  #  0  #  1  1 

15-17  LST  0##0###11 

18-20  LST  #  0  #  0  1  #  #  1  1 

21-23  LST  #  0  #  0  1  1  1  2  3 

ALL  HOURS  ######  1  1  2 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SE 

00-02  LST  ##1#010## 

03-05  LST  #####00#0 

06-08  LST  #00#00#0# 

09-11  LST  0#000#0## 

12-14  LST  ###0#0#1# 

15-17  LST  #  0  0  #  1  2  1  2  1 

18-20  LST  #11  1  1  3  3  3  2 

21-23  LST  #  1  #  #  1  1  1  1  1 

ALL  HOURS  #####1111 


REMARKS: 


SOURCE(S) 


DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 


5.  J  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 
00-02  LST  21221431 

03-05  LST  1  2  #  1  1  2  1  1 

06-08  LST  3  2  3  3  1  1  4  4 

09-11  LST  #  0  1  #  #  #  1  1 

12-14  LST  #  1  #  #  1  0  #  1 

15-17  LST  #  #  #  #  0  0  #  1 

18-20  LST  1  1  1  #  1  1  #  1 

21-23  LST  #1112312 

ALL  HOURS  11111111 

6.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-02  LST  1121 

03-05  LST  1  1  #  1 

06-08  LST  2  123 

09-11  LST  #  0  #  # 

12-14  LST  0  1  0  # 

15-17  LST  #  #  0  # 

18-20  LST  #  #  1  # 

21-23  LST  #11# 

ALL  HOURS  1111 

7.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR 
00-02  LST  1111 

03-05  LST  1  #  #  1 

06-08  LST  2123 

09-11  LST  #00# 

12-14  LST  0  #  0  # 

15-17  LST  ##00 

18-20  LST  #  #  #  0 

21-23  LST  #  1  #  # 

ALL  HOURS  1  #  1  1 

8.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


.*.VV7> 


. * » *■ , * _ <',*  .  t «  ■ 


Ill 


'aft  til  !«■’  »,( 


af  "at  'at  'at  'at.  at-  j>,  1>.  lU  lC>*t  OtiVl1! 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ORURO/MENDOZA ,  BOLIVIA 
LOCATION:  17°58'S,  067°07'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1987 


SOURCE 


STATION  #:  852420 

ELEVATION  (FEET):  12,157 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  SLOR 
LST  -  CUT  -4 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

77 

74 

74 

71 

66 

64 

66 

68 

72 

76 

79 

79 

79 

MEAN  DLY  MAX 

1 

61 

62 

62 

62 

58 

55 

55 

57 

60 

64 

65 

64 

60 

MEAN 

1 

55 

56 

56 

54 

49 

45 

45 

48 

52 

56 

58 

57 

53 

MEAN  DLY  MIN 

1 

47 

47 

46 

41 

33 

27 

27 

32 

38 

44 

47 

48 

40 

EXTREME  MIN 

2 

25 

28 

18 

12 

-3 

-3 

-4 

-1 

5 

9 

19 

21 

-4 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

4 

19 

22 

24 

20 

8 

1 

# 

0 

108 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  **»#**»** 

MEAN  2  3.6  2.5  1.5  .5  .3  .2  .2  .3 

MTNTMUM  *»«»*»*** 

MAX  24  HR  »*»*»**** 

#  DAYS  >  .004  2  12  10  7  2  1  1  1  44 

#  DAYS  7  0.5  »»******« 

3-  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  *****#*## 

MAXIMUM  «»***«»** 

MAX  24  HR  ***»***»» 

#  DAYS  >0.1  ********* 

#  DAYS  7  1.5  ********* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (?)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (08  LST) 

1 

85 

90 

84 

83 

69 

64 

68 

69 

69 

61 

60 

68 

73 

RH  (19  LST) 

1 

52 

50 

49 

40 

34 

34 

33 

33 

36 

35 

39 

48 

40 

VAPOR  PRESS 

1 

.25 

.25 

.24 

.19 

.13 

.11 

.11 

.13 

.15 

.16 

.19 

.22 

.18 

DEWPOINT 

1 

39 

39 

38 

31 

22 

18 

19 

22 

25 

28 

31 

35 

29 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95?  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

$E 

$E 

$E 

$N 

$S 

$S 

$S 

$N 

$N 

$s 

$S 

$S 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

13 

13 

13 

8 

6 

6 

6 

9 

10 

7 

7 

8 

(ALL  OBS) 

1 

7 

7 

7 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

8 

8 

MAX  (PK  GST) 

* 

» 

* 

♦ 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

» 

PRESSURE  ALT 

1 

12050 

11950 

11850 

11750 

11800 

11850 

11800 

12000 

12000 

12000 

12100 

12050 

1211 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1  6664 

mm?  i  3  s  5  i 

DAYS  BNBD  <71  0  0  0  0 


3  3  4 

8  8  l 

0  0  0 


5  6  4 

?  i  'i 

0  0  0 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5?,  AS 
APPLICABLE  $  *  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HRLY 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  POR  UP  TO  25  YRS 


7-  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 

SIl2^ 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

x 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

28 

24 

17 

4 

25 

21 

19 

4 

41 

39 

35 

13 

41 

37 

38 

16 

37 

38 

24 

10 

x 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

CIG/VIS  < 

1500/3  MI  (‘ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

x 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

18 

15 

10 

2 

15 

3 

9 

1 

19 

18 

12 

5 

20 

14 

16 

5 

19 

16 

13 

5 

x 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

CIG/VIS  < 

1000/2  MI  (‘ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

* 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

6 

3 

3 

# 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

# 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

# 

x 

X 

X 

X 

« 

X 

X 

X 

?  CIG/VIS  < 

:  200/0.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

* 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

1 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

1 

0 

0 

* 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

5 

7 

20 

11 

6 

7 

8 

21 

10 

13 

17 

22 

34 

19 

20 

21 

27 

39 

22 

21 

16 

23 

31 

19 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

3 

4 

14 

7 

4 

4 

4 

12 

5 

6 

8 

14 

17 

9 

9 

10 

11 

15 

9 

10 

9 

14 

18 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 

1 

1 

5 

2 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

4 

2 

5 

2 

3 

5 

2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

# 

# 

0 

# 

1 

# 

1 

0 

1 

1 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ECR-CLT1 8 
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i 

1 
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1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(,%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

* 

* 

» 

* 

ft 

ft 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

« 

« 

* 

ft 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

3 

7 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

5 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

* 

» 

» 

ft 

ft 

* 

* 

» 

03-05  LST 

* 

» 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

06-08  LST 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

09-11  LST 

4 

2 

2 

0 

# 

0 

0 

0 

1 2-1 4  LST 

5 

8 

4 

1 

0 

1 

0 

0 

15-17  LST 

7 

9 

5 

3 

# 

0 

0 

1 

18-20  LST 

7 

7 

2 

2 

# 

# 

0 

1 

21-23  LST 

* 

* 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

> 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  t  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

* 

* 

* 

« 

» 

* 

ft 

* 

03-05  LST 

* 

« 

« 

» 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

& 

» 

# 

21-23  LST 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

* 

* 

« 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

* 

» 

* 

ft 

* 

ft 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

12-14  1ST 

# 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

2 

15-17  LST 

2 

2 

# 

1 

1 

2 

2 

3 

18-20  LST 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

4 

21-23  LST 

* 

* 

ft 

* 

» 

» 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

ft 

* 

# 

* 

» 

ft 

fete'!: 


m 
■M 

LlVlVl' 


I 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S) 


USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HRLY 


5.  {  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DE 

00-02  LST  *  *********** 

03-05  LST  *  *********** 

06-08  LST  5  3  3  #  #  0  1  3  2  1  1  5 

09-11  LST  2  #  1  1  #  #  1  1  1  #  1  2 

12-14  LST  1  2  1  #  #  #  1  2  1  1  1  2 

15-17  LST  2  2211  #  133221 

18-20  LST  3  21  #  21135235 

21-23  LST  *  *********** 

ALL  HOURS  *  *********** 

6.  i  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DE 

00-02  LST  *  *********** 

03-05  LST  *  *********** 

06-08  LST  4  2  2  #  0  0  #  3  2  1  1  • 

09-11  LST  2  #  1  0  #  #  1  1  #  #  #  1 

12-14  LST  1  1  #  0  #  0  1  1  1  1  1  1 

15-17  LST  2  2  1  #  #  #  #  2  2  1  1  2 

18-20  LST  2  2  #  0  2  #  #  2  3  2  3  2 

21-23  LST  *  *********** 

ALL  HOURS  *  *********** 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DE 

00-02  LST  *  *********** 

03-05  LST  *  *********** 

06-08  LST  3  2  0  #  0  0  #  2  1  #  1  2 

09-11  LST  1  0  0  0  0  0  #  1  0  #  #  i 

12-14  LST  1  #  0  0  0  0  0  1  1  111 

15-17  LST  0  1  0  #  0  #  #  1  2  #  1  1 

18-20  LST  1  2  #  0  1  #  #  1  2  1  1  1 

21-23  LST  *  *********** 

ALL  HOURS  *  *********** 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  XT  NOV  DE 

00-02  LST  *  *********** 

03-05  LST  *  *********** 

06-08  LST  #  0  0  #  0  0  0  1  0  0  0  C 

09-11  LST  0  0000000000« 

12-14  LST  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  C 

15-17  LST  0  00  #0  #  01000)! 

18-20  LST  0  0  0  0  0  0  0  0  #  0  #  /I 

21-23  LST  *  *********** 

ALL  HOURS  *  *********** 


ECR-CLT1 8a 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  POTOSI/ROJAS,  BOLIVIA 
LOCATION:  19°35'S,  065°45'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1987 


STATION  #:  852930 

ELEVATION  (FEET):  13,128 
PERIOD:  7301-8512 


ICAO  ID:  SLPO 
LST  -  CMT  -4 
3  HOURLY 


SOURCE 

NO.  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 

# 

* 

# 

* 

* 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

MEAN  DLY  MAX  1 

55 

54 

55 

54 

54 

53 

52 

54 

55 

58 

58 

57 

55 

MEAN  1 

51 

50 

51 

50 

49 

46 

46 

48 

49 

52 

53 

52 

50 

MEAN  DLY  MIN  1 

45 

45 

45 

42 

39 

35 

36 

38 

41 

44 

46 

46 

42 

EXTREME  MIN 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  90  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if  DAYS  T  32  1 

0 

0 

0 

1 

7 

14 

14 

10 

4 

# 

0 

0 

50 

if  DAYS  T  0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

# 

# 

* 

# 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

# 

* 

MEAN 

* 

* 

* 

X 

# 

* 

* 

# 

# 

# 

# 

# 

* 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

MAX  24  HR 

# 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

if  DAYS  T  0.5 

# 

# 

* 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

VvV 

VvV 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  *  *  *  * 
MAXIMUM  *  *  *  * 
MAX  24  HR  *  *  *  * 
#  DAYS  >0.1  *  *  *  * 
if  DAYS  7  1 .5  *  *  *  * 


* 

* 

* 

# 

* 


11.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

m  m  7 

DAYS  BNBD  <  7 


0 


6  5  4  2 

lilt 

0  0  0  0 


223456 

$  S  $  §  3  5 

000000 


RH  (08  LST) 

1  81 

83 

84 

76 

78 

79 

78 

78 

71 

66 

68 

74 

76 

RH  (14  LST) 

1  54 

50 

49 

38 

31 

30 

30 

33 

32 

34 

39 

46 

39 

VAPOR  PRESS 

1  .25 

.24 

.24 

.18 

.15 

.14 

.14 

.15 

.16 

.18 

.20 

.22 

.19 

DEWPOINT 

1  39 

38 

38 

31 

25 

23 

24 

26 

26 

30 

33 

37 

31 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  / 

PVLG  DRCTN  1  $NE  $NE 

99.95?  HIGHEST 

$NE  $NE  $SW 

PRESSURE 

$SW  $SW 

ALTITUDE  (FEET) 

$SW  $SW  $SW 

$NE 

$NE 

$NE 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 

1  7 

7 

6 

7 

7 

7 

8 

9 

6 

6 

8 

7 

7 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1  5 

6 

5 

5 

6 

7 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

MAX  (PK  GST) 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

PRESSURE  ALT 

# 

# 

* 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4 

2J, 

0 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


m 


A/VV 


.*  vw 
«•  >  *«%• 


REMARKS:  »  *  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HRLY 

2. 

3. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

x 

* 

x 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

37 

3<J 

29 

6 

2 

1 

2 

3 

6 

6 

16 

25 

16 

09-11  LST 

31 

25 

15 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

12 

23 

10 

12-14  LST 

30 

26 

20 

6 

2 

1 

3 

5 

6 

10 

17 

27 

13 

15-17  LST 

31 

33 

26 

12 

2 

1 

3 

6 

7 

17 

17 

39 

16 

18-20  LST 

* 

x 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

« 

x 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

« 

x 

* 

* 

# 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

x 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

24 

23 

25 

5 

2 

1 

2 

3 

2 

4 

9 

18 

10 

09-11  LST 

23 

17 

13 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

8 

16 

7 

12-14  LST 

16 

5 

13 

2 

1 

0 

1 

2 

3 

5 

6 

15 

7 

15-17  LST 

20 

13 

13 

8 

1 

1 

1 

4 

2 

7 

6 

22 

8 

18-20  LST 

* 

x 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

x 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2  MI  '(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

x 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

14 

14 

12 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

4 

10 

5 

09-11  LST 

11 

5 

4 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

8 

3 

12-14  LST 

5 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

2 

# 

1 

15-17  LST 

4 

2 

2 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

3 

4 

2 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

:  200/0. 

,5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

x 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

1 

1 

0 

1 

# 

0 

# 

1 

# 

0 

1 

# 

09-11  LST 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

* 

* 

* 

X 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ECR-CLT1 4 
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SW5 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  POTOSI/ROJAS ,  BOLIVIA 
LOCATION:  19°35'S,  065°45'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1987 


STATION  #:  852930 

ELEVATION  (FEET):  13,128 
PERIOD:  7301-8512 


ICAO  ID:  SLPO 
LST  -  OMT  -4 
3  HOURLY 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

ft 

» 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

* 

« 

ft 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

12-14  LST 

9 

5 

6 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

3 

5 

12 

4 

15-17  LST 

10 

14 

10 

5 

0 

0 

1 

1 

1 

7 

7 

16 

6 

18-20  LST 

ft 

* 

» 

# 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

* 

# 

ft 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

# 

# 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

ft 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

ft 

ft 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

5 

2 

09-11  LST 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

1 

12-14  LST 

6 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

6 

2 

15-17  LST 

11 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

8 

3 

18-20  LST 

* 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

3.  It  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

# 

» 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

# 

» 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

ft 

* 

ft 

# 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

2 

1 

# 

0 

# 

// 

09-11  LST 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

12-14  LST 

3 

2 

0 

0 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

# 

2 

15-17  LST 

3 

4 

1 

2 

4 

7 

5 

5 

3 

2 

4 

4 

4 

18-20  LST 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

# 

ft 

21-23  LST 

* 

# 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

■a  *. 


REMARKS:  *  *  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HOURLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

* 

» 

ft 

x 

x 

it 

it 

it 

x 

it 

it 

X 

03-05  LST 

* 

« 

« 

ft 

x 

it 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

06-08  LST 

14 

14 

12 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

4 

10 

5 

09-11  LST 

9 

5 

4 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

8 

3 

12-14  LST 

5 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

ft 

1 

1 

2 

0 

1 

15-17  LST 

3 

2 

2 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

3 

4 

2 

18-20  LST 

* 

* 

* 

ft 

X 

X 

* 

it 

it 

it 

it 

# 

X 

21-23  LST 

* 

« 

* 

X 

X 

it 

it 

x 

n 

it 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

« 

« 

» 

* 

it 

it 

it 

* 

it 

it 

X 

X 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

« 

« 

* 

x 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

03-05  LST 

* 

* 

» 

* 

x 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

06-08  LST 

8 

9 

8 

1 

1 

ft 

0 

1 

1 

2 

3 

7 

3 

09-11  LST 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

5 

2 

12-14  LST 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

ft 

ft 

0 

ft 

15-17  LST 

3 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

1 

1 

3 

1 

18-20  LST 

• 

« 

* 

ft 

It 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

21-23  LST 

• 

* 

* 

* 

X 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

ALL  HOURS 

« 

« 

« 

* 

X 

it 

it 

it 

it 

it 

a 

X 

X 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

ft 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

* 

it 

X 

X 

03-05  LST 

» 

« 

ft 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

06-08  LST 

1 

3 

4 

# 

1 

ft 

0 

1 

1 

ft 

1 

3 

1 

09-11  LST 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

ft 

12-14  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

0 

0 

ft 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

ft 

18-20  LST 

* 

* 

* 

ft 

X 

it 

it 

* 

* 

it 

X 

X 

X 

21-2 3  LST 

* 

* 

» 

ft 

X 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

ALL  HOURS 

« 

« 

» 

ft 

X 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

x 

x 

x 

x 

* 

it 

x 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

03-05  LST 

x 

x 

x 

x 

x 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

06-08  LST 

0 

1 

1 

0 

0 

ft 

0 

0 

1 

ft 

0 

ft 

ft 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

ft 

18-20  LST 

X 

X 

X 

* 

X 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

21-23  LST 

X 

X 

* 

X 

X 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

ALL  HOURS 

ft 

X 

# 

X 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

X 

X 

ECR-CLT1 4a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  PUERTO  SUAREZ,  BOLIVIA 
LOCATION:  18°57’S,  057°52’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1987 


STATION  #:  852890 

ELEVATION  (FEET):  505 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  SLPS 

lst  -  orr  -it 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  ( °F) 

EXTREME  MAX 

2 

105 

104 

102 

101 

98 

99 

97 

102 

107 

107 

103 

104 

107 

MEAN  DLY  MAX 

1 

87 

87 

87 

85 

82 

77 

78 

81 

83 

88 

87 

87 

84 

MEAN 

1 

84 

84 

83 

81 

78 

72 

74 

76 

78 

84 

84 

84 

80 

MEAN  DLY  MIN 

1 

79 

79 

78 

75 

72 

67 

68 

69 

72 

79 

79 

79 

75 

EXTREME  MIN 

2 

49 

54 

54 

41 

31 

32 

31 

35 

42 

49 

49 

45 

31 

#  DAYS  >  90 

1 

15 

13 

15 

7 

5 

2 

4 

7 

9 

17 

15 

16 

125 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

# 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

2 

9.5 

6.4 

4.6 

1  .6 

1.8 

1 .3 

.2 

.2 

1.8 

6.0 

5.5 

6.1 

45.0 

MINIMUM 

* 

« 

« 

» 

* 

ft 

* 

* 

« 

ft 

« 

ft 

MAX  24  HR 

* 

ft 

* 

» 

» 

ft 

» 

* 

« 

• 

« 

« 

* 

#  DAYS  >  .004 

2 

11 

10 

11 

6 

4 

3 

2 

1 

5 

9 

7 

10 

78 

#  DAYS  7  0.5 

* 

ft 

* 

« 

» 

• 

ft 

« 

« 

» 

» 

ft 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

* 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1.5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (08  LST) 

1 

84 

85 

85 

83 

85 

84 

79 

76 

74 

74 

77 

81 

80 

RH  (14  LST) 

1 

65 

68 

69 

65 

65 

64 

58 

51 

54 

54 

60 

63 

61 

VAPOR  PRESS 

1 

.87 

.87 

.85 

•  78 

.71 

.60 

.57 

.57 

.62 

.76 

.79 

.83 

•  73 

DEWPOINT 

1 

74 

74 

73 

71 

67 

62 

61 

61 

64 

70 

71 

73 

68 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  1 

[FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

$N 

$N 

$N 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$N 

$N 

$N 

$E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

7 

5 

6 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

8 

7 

7 

5 

(ALL  OBS) 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

MAX  (PK  GST) 

« 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

* 

* 

« 

* 

PRESSURE  ALT 

* 

« 

« 

* 

* 

» 

* 

« 

* 

ft 

* 

» 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

4 

4 

5 

6 

4 

m  m  7 

1 

l 

l 

}, 

l 

? 

? 

? 

? 

! 

l 

)> 

l 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

r.  I 


i'Sw: 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

*  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7506-8512 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  UP  TO  17  YR  POR 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

« 

« 

» 

ft 

* 

« 

« 

« 

« 

03-05  LST 

« 

ft 

» 

» 

ft 

« 

» 

» 

« 

« 

ft 

« 

« 

06-08  LST 

35 

30 

27 

29 

26 

37 

25 

34 

40 

19 

26 

38 

31 

09-11  LST 

34 

35 

33 

27 

24 

33 

18 

33 

38 

20 

30 

37 

30 

12-14  LST 

42 

39 

39 

32 

26 

30 

21 

35 

37 

24 

28 

34 

32 

15-17  LST 

19 

20 

17 

20 

19 

30 

17 

27 

27 

13 

19 

25 

21 

18-20  LST  #***»»##*#*** 


21-23  LST 
ALL  HOURS 

* 

ft 

ft 

ft 

# 

ft 

» 

« 

« 

« 

ft 

ft 

« 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

* 

« 

* 

« 

ft 

* 

» 

« 

y 

» 

ft 

« 

03-05  LST 

* 

ft 

* 

» 

ft 

« 

» 

» 

« 

# 

« 

« 

« 

06-08  LST 

34 

28 

24 

27 

22 

34 

22 

34 

39 

17 

23 

35 

28 

09-11  LST 

29 

31 

25 

22 

21 

25 

16 

31 

34 

16 

25 

32 

26 

12-14  LST 

26 

29 

29 

22 

21 

22 

18 

33 

29 

17 

22 

26 

25 

15-17  LST 

12 

16 

14 

17 

15 

23 

14 

23 

23 

9 

16 

19 

16 

18-20  LST 

« 

k 

k 

k 

* 

* 

» 

* 

« 

» 

« 

ft 

21-23  LST 

» 

» 

« 

* 

» 

« 

« 

* 

* 

» 

» 

» 

« 

ALL  HOURS 

« 

* 

* 

» 

« 

* 

« 

» 

* 

« 

» 

» 

« 

9.  $  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1 ) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

« 

* 

» 

« 

« 

» 

« 

* 

* 

» 

ft 

« 

03-05  LST 

* 

« 

» 

* 

ft 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

« 

» 

06-08  LST 

16 

15 

12 

11 

14 

20 

14 

23 

19 

6 

13 

17 

15 

09-11  LST 

9 

7 

5 

7 

5 

11 

7 

19 

16 

7 

6 

10 

9 

12-14  LST 

5 

8 

6 

6 

4 

5 

6 

16 

16 

3 

5 

6 

7 

15-17  LST 

2 

2 

5 

6 

4 

6 

4 

12 

9 

1 

5 

7 

5 

18-20  LST 

» 

* 

ft 

» 

» 

« 

« 

* 

* 

» 

» 

* 

21-23  LST 

* 

* 

ft 

» 

« 

* 

» 

« 

* 

* 

* 

» 

ALL  HOURS 

* 

* 

» 

» 

x 

* 

» 

« 

» 

* 

« 

* 

ft 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

C  200/0.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

« 

* 

» 

« 

ft 

» 

* 

» 

» 

» 

« 

» 

03-05  LST 

* 

* 

« 

ft 

* 

ft 

ft 

* 

* 

» 

ft 

* 

« 

06-08  LST 

0 

it 

0 

it 

1 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

it 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

it 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

2 

1 

1 

0 

1 

it 

15-17  LST 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

it 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

« 

ft 

ft 

* 

* 

21-23  LST 
ALL  HOIKS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

* 

* 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

« 

* 

ECR-CLT21 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION s  PUERTO  SUAREZ,  BOLIVIA 
LOCATION:  18°57'S,  057°52'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1987 


STATION  #:  852890 

ELEVATION  (FEET):  505 
PERIOD:  7301-8512 


ICAO  ID: 
LST  -  GMT 
3  HOURLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (S  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

0 

09-11  LST 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 2-1 4  LST 

3 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

15-17  LST 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

4 

4 

5 

3 

2 

4 

2 

1 

# 

3 

4 

6 

09-11  LST 

5 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

3 

1 

4 

4 

n 

1 

12-1 A  LST 

4 

7 

6 

4 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

5 

15-17  LST 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

« 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ! 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 2-1 A  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

11.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND  SPEEDS 

>  25  KNOTS 

( INCLUDING  GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

# 

0 

1 

0 

0 

// 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

09-11  LST 

1 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

12-1 A  LST 

1 

0 

0 

0 

# 

2 

0 

# 

1 

1 

0 

1 

15-17  LST 

0 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

18-20  LST 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7506-8512,  3  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE< 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

• 

» 

* 

* 

ft 

* 

* 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

15 

14 

11 

11 

14 

18 

12 

23 

19 

6 

12 

17 

09-11  LST 

8 

7 

5 

7 

5 

11 

6 

19 

15 

7 

6 

10 

12-14  LST 

5 

8 

5 

5 

4 

5 

6 

15 

16 

3 

5 

5 

15-17  LST 

2 

2 

5 

6 

3 

6 

4 

12 

9 

1 

5 

7 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

# 

* 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

« 

ft 

ft 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DE< 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
1 2-1 14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


« 

10 

6 

2 

2 

* 

* 

* 


* 

8 

3 

6 

2 

* 

* 


7 

3 

2 

3 

* 

* 

* 


9 

3 

3 

1 

* 

» 

* 


'i 

2 

1 

* 

* 

* 


* 

6 

2 

2 

2 

* 

* 

* 


11 

9 

8 

7 

* 

* 

* 


10 

8 

8 

b 

* 

* 

* 


5 

4 

2 

1 

* 

* 

* 


* 

12 

5 

4 

4 

* 

* 

* 


7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

1 

2 

09-11 

LST 

1 

2 

0 

# 

1 

12-14 

LST 

0 

2 

# 

1 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

1 

0 

18-20 

LST 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

oo 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI 

; 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

4 

4 

4 

2 

1 

# 

2 

0 

0 

3 

2 

0 

1 

if 

# 

1 

3 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

ft 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
1 2-1 44  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

# 


FEB  MAR 
*  * 


APR  MAY 
*  * 


JUN  JUL 

*  * 


AUG  SEP 

«  * 


OCT  NOV 

«  # 


DEC 

* 


* 


* 


0 

0 

0 

0 

* 


if  0 
0  0 
0  0 
0  0 

*  * 


0  # 

0  0 

0  0 

0  0 

»  * 


1  if 
0  0 
0  0 
0  0 

*  * 


2 

1 

2 

1 

* 


#000 
10  0  0 

110  1 
10  10 

#  *  *  « 


* 


* 


* 


* 


ECR-CLT21 a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPMARY 


STATION:  RIBERALTA,  BOLIVIA 
LOCATION:  11°00'S,  066°05'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  APR  1987 


STATION  #:  8501)30 

ELEVATION  (FEET):  564 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  SLR I 
LST  -  OT  -4 


SOURCE 

NO.  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  »#**#****» 

MEAN  DLY  MAX  1  85  86  86  86  86  84  86  88  89  89 

MEAN  1  81  81  82  81  81  78  80  81  82  83 

MEAN  DLY  MIN  1  76  76  77  75  74  70  70  71  73  76 

EXTREME  MIN  *»**#**»»* 

#  DAYS  >  90  1  9  7  11  10  1  2  9  15  1  8  20  1  9 

#  DAYS  T  32  1  0000000000 

#  DAYS  TO  1  0000000000 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  *«»#***»** 

MEAN  3  9.11  6.798.21  4.21  1.82  .73  .45  .54  1.70  4.5 

MINIMUM  ********** 

MAX  24  HR  *****  ***** 

#  DAYS  >  0.01  3  12  11  11  7  4  1  1  1  3  7 

#  DAYS  7  0.5  #»**»»**** 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  1  0000000000 

MAXIMUM  1  0000000000 

MAX  24  HR  1  0000000000 

#  DAYS  >  0.11  00000  00000 

#  DAYS  T  1.5  1  0000000000 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (J)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (08  LST) 

1 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

87 

87 

85 

85 

88 

89 

88 

RH  (14  LST) 

1 

72 

72 

72 

70 

67 

67 

61 

59 

60 

63 

68 

71 

67 

VAPOR  PRESS 

1 

.86 

.86 

.87 

.86 

.81 

.75 

.75 

.76 

.78 

.83 

.85 

.85 

.82 

DEWPOINT 

1 

74 

74 

74 

74 

72 

69 

69 

70 

71 

73 

74 

74 

72 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

$N 

$N 

$N 

$N 

$S 

$S 

$s 

$S 

$S 

$N 

$N 

$N 

$N 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

5 

6 

5 

5 

7 

7 

9 

7 

7 

6 

5 

6 

6 

(ALL  OBS) 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

MAX  (PK  GST) 

* 

» 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

PRESSURE  ALT 

« 

* 

« 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1 

mm 7  i 

DAYS  BNBD  <  7  1 


7776653346776 

0000000000000 
JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


Vv 


»  “V  * 
.  «  . 


vW 

VvV 

vW 

W  .  »  -  I 


'.r^w 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.556,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARIES  UP  TO  1 6  YR  POR 


7-  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (56  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

» 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

45 

43 

42 

38 

29 

38 

24 

43 

38 

20 

38 

41 

37 

09-11  LST 

49 

47 

39 

44 

24 

24 

14 

25 

26 

24 

40 

48 

34 

12-14  LST 

59 

63 

64 

64 

51 

49 

29 

34 

39 

52 

56 

65 

52 

15-17  LST 

43 

45 

38 

38 

26 

26 

15 

22 

33 

29 

40 

44 

33 

18-20  LST 

28 

30 

30 

29 

19 

22 

12 

31 

33 

24 

28 

30 

26 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

8.  56  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

41 

40 

39 

35 

26 

35 

23 

43 

37 

19 

35 

37 

34 

09-11  LST 

40 

40 

34 

35 

17 

22 

11 

24 

21 

20 

34 

40 

28 

12-14  LST 

33 

39 

43 

44 

36 

34 

19 

24 

28 

33 

37 

40 

28 

15-17  LST 

23 

25 

22 

25 

18 

18 

9 

14 

24 

21 

23 

27 

21 

18-20  LST 

17 

22 

21 

21 

15 

17 

8 

27 

30 

19 

22 

22 

20 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

9.  56  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST  ******  * 

06-08  LST  32  29  31  28  21  30  1< 

09-11  LST  21  19  14  13  7  10  ( 

12-14  LST  11  10  10  9  5  7  1 

15-17  LST  12  8  7  7  5  5  ■ 

18-20  LST  9  8  6  7  5  7' 

21-23  LST  *  *  *  *  *  *  1 

ALL  HOURS  *  *  *  *  *  *  ! 

10.  56  FREQ  OF  CIG/VIS  <  200/0.5  MI  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 

ECR-CLT3 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 

******* 

******* 

1  2  3  3  5  6  5 

10  1  1  0  #  0 
1  #  1  0  0  1  0 

1  1  0  1  #  0  # 

1  #  #  C  0  #  0 

******* 
******* 


mm 


mm 


»  — J 


»%'s 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  RIBERALTA,  BOLIVIA 
LOCATION:  11°00’S,  066°05'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987 


STATION  #:  850430  ICAO  ID: 

ELEVATION  (FEET):  564  LST  -  CMT 

PERIOD:  7301-8512,  3  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 
00-02  LST  *  ******* 

03-05  LST  *  »»»**** 

06-08  LST  0  1  #  0  1  #  0  0 

09-11  LST  0  0  1  #  0  0  0  # 

1 2—1 M  LST  2  5  3  3  2  1  1  1 

15-17  LST  3  4  2  3  #  1  1  1 

18-20  LST  2  2  4  5  #  1  #  1 

21-23  LST  *  ******* 

ALL  HOURS  *  ******* 

2.  %  FKEQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


%  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POT  7301-85 12,  3  HRLY 

2. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

• 

* 

» 

• 

* 

» 

« 

# 

ft 

ft 

» 

ft 

03-05  LST 

» 

« 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

06-08  LST 

32 

26 

31 

28 

21 

29 

16 

38 

31 

14 

26 

26 

09-11  LST 

19 

17 

14 

13 

7 

9 

6 

16 

12 

9 

15 

17 

12-14  LST 

10 

9 

9 

9 

5 

6 

4 

10 

8 

9 

9 

12 

15-17  LST 

12 

8 

6 

7 

5 

4 

2 

8 

8 

4 

9 

9 

18-20  LST 

9 

8 

6 

7 

5 

6 

2 

17 

15 

6 

7 

10 

21-23  LST 

* 

* 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

« 

ALL  HOURS 

* 

# 

* 

* 

ft 

* 

ft 

» 

* 

ft 

« 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

* 

* 

» 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

« 

» 

ft 

ft 

« 

* 

* 

» 

« 

ft 

06-08  LST 

19 

19 

21 

21 

16 

21 

14 

24 

18 

10 

17 

16 

09-11  LST 

11 

10 

4 

6 

3 

5 

2 

8 

5 

6 

8 

9 

12-14  LST 

8 

6 

6 

7 

3 

2 

6 

4 

7 

7 

8 

15-17  LST 

10 

5 

4 

5 

l| 

2 

If 

5 

4 

3 

7 

7 

18-20  LST 

5 

5 

4 

5 

4 

3 

1 

9 

6 

3 

6 

7 

21-23  LST 

* 

* 

* 

ft 

» 

ft 

* 

* 

* 

ft 

* 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

« 

« 

ft 

» 

ft 

* 

« 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

» 

» 

* 

* 

ft 

* 

* 

» 

* 

* 

» 

* 

03-05  LST 

* 

» 

« 

» 

* 

« 

ft 

« 

* 

* 

ft 

* 

06-08  LST 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

9 

11 

8 

3 

4 

3 

09-11  LST 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

If 

2 

2 

12-14  LST 

2 

1 

2 

2 

If 

1 

0 

2 

1 

2 

1 

1 

15-17  LST 

3 

1 

# 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

18-20  LST 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

0 

2 

0 

1 

2 

2 

21-23  LST 

* 

« 

» 

* 

« 

* 

ft 

ft 

* 

* 

* 

« 

ALL  HOURS 

* 

» 

« 

ft 

ft 

» 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/C 

1.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

* 

« 

« 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

» 

* 

ft 

» 

03-05  LST 

* 

» 

* 

ft 

# 

« 

* 

* 

* 

» 

ft 

» 

06-08  LST 

0 

1 

1 

1 

3 

4 

1 

2 

2 

1 

If 

If 

09-11  LST 

* 

0 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

If 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

If 

If 

15-17  LST 

# 

0 

0 

If 

0 

0 

0 

If 

If 

0 

If 

1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ECR-CLT3a 


.  k>.  4i.  iL 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ROBORE,  BOLIVIA 
LOCATION:  18°20'S,  059°45’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1987 


SOURCE 


STATION  //:  852680 

ELEVATION  (FEET):  948 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  SLRB 
LST  =  CMT  -4 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

3 

99 

99 

101 

97 

96 

93 

95 

98 

103 

105 

104 

100 

105 

MEAN  DLY  MAX 

1 

87 

88 

87 

84 

82 

77 

81 

84 

85 

89 

88 

88 

85 

MEAN 

1 

83 

83 

82 

79 

76 

72 

75 

77 

79 

84 

83 

83 

80 

MEAN  DLY  MIN 

1 

78 

77 

76 

71 

69 

64 

66 

67 

70 

76 

77 

78 

72 

EXTREME  MIN 

3 

63 

49 

54 

36 

32 

36 

40 

39 

41 

50 

55 

58 

32 

it  DAYS  >  90 

1 

15 

14 

15 

10 

7 

3 

10 

15 

15 

20 

17 

16 

157 

#  DAYS  T  32 


#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

3 

5.90 

4.39 

4.34 

3.40 

1 .95 

1.94 

.82 

.74 

1 .69 

3.09 

4.73 

5.86  38.1 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  0.01 

3 

8 

6 

7 

5 

4 

3 

2 

1 

3 

5 

6 

7 

57 

#  DAYS  7  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1 .5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

($)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

°F) 

RH  (08  LST) 

1 

80 

83 

83 

85 

85 

83 

81 

76 

72 

72 

76 

77 

79 

RH  (14  LST) 

1 

63 

63 

63 

63 

62 

60 

52 

45 

49 

52 

57 

61 

57 

VAPOR  PRESS 

1 

.80 

.81 

.79 

.71 

.66 

.55 

.55 

.54 

.58 

.69 

.74 

.78 

.68 

DEWPOINT 

1 

72 

72 

71 

68 

66 

60 

60 

59 

62 

67 

69 

71 

66 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN  ************* 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN)  ************* 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS)  ************* 

MAX  (PK  GST)  ************* 

PRESSURE  ALT  1  1350  1350  1300  1300  1250  1150  1250  1350  1300  1350  1400  1400  1400 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

mm ?  i 

DAYS  BNBD  <  7  1 


#  # 

1  ? 

0  0 


l  i  } 
0  0  0 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


Jv'V* 

•/v 


MS® 

8$l 

aSbvt* 


•.v 

•  vV/ 

vv  V 

.vv  v 


VW  M; 


t  ' 


•SV 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  =  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7408-8512,  3  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARY,  UP  TO  17  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

06-08  LST 

36 

36 

32 

09-11  LST 

44 

34 

37 

12-14  LST 

53 

49 

44 

15-17  LST 

27 

26 

23 

18-20  LST 

22 

27 

22 

21-23  LST 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

8.  *  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

06-08  LST 

27 

27 

26 

09-11  LST 

32 

28 

26 

12-14  LST 

36 

30 

26 

15-17  LST 

18 

16 

15 

18-20  LST 

14 

17 

11 

21-23  LST 

# 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

0 6-08  LST 

17 

20 

22 

09-11  LST 

14 

10 

14 

12-14  LST 

14 

8 

11 

15-17  LST 

8 

11 

6 

18-20  LST 

9 

9 

7 

21-23  LST 

* 

* 

# 

ALL  HOURS 

# 

* 

* 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

# 

* 

* 

03-05  LST 

* 

# 

* 

06-08  LST 

1 

3 

3 

09-11  LST 

# 

0 

1 

12-14  LST 

# 

it 

1 

15-17  LST 

1 

1 

0 

18-20  LST 

0 

0 

1 

iii2m 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  ): 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

33 

39 

37 

28 

41 

30 

31 

29 

23 

36 

42 

38 

35 

28 

35 

30 

23 

29 

19 

32 

24 

21 

28 

16 

30 

# 

# 

# 

# 

* 

# 

# 

* 

* 

» 

MI  (SOURCE 

NO.  ): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

29 

35 

34 

23 

39 

25 

27 

24 

20 

32 

24 

26 

26 

21 

29 

19 

16 

21 

13 

24 

19 

15 

23 

11 

25 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MI  (SOURCE 

NO.  ): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

24 

29 

25 

17 

28 

17 

19 

18 

11 

19 

11 

12 

16 

8 

19 

10 

11 

17 

5 

17 

11 

9 

17 

7 

17 

* 

# 

* 

* 

» 

* 

# 

* 

* 

* 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

8 

8 

4 

4 

4 

0 

1 

0 

0 

1 

# 

# 

1 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

* 

* 

# 

* 

# 

* 

» 

* 

* 

* 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

39 

21 

31 

32 

34 

39 

22 

35 

34 

33 

44 

34 

46 

49 

41 

32 

20 

26 

28 

26 

32 

17 

22 

26 

24 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

35 

15 

28 

28 

29 

33 

16 

23 

27 

26 

35 

20 

32 

32 

28 

27 

13 

19 

20 

18 

28 

14 

15 

17 

17 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

* 

26 

10 

22 

19 

22 

24 

9 

13 

9 

15 

18 

5 

10 

12 

13 

18 

4 

11 

10 

11 

18 

5 

10 

10 

11 

» 

* 

* 

* 

« 

* 

» 

* 

* 

* 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

# 

1 

# 

0 

3 

0 

# 

1 

# 

# 

0 

0 

1 

1 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

# 

# 

* 

* 

» 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

ECR-CLT20 


1 

# 

* 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  ROBORE,  BOLIVIA  STATION  #:  852680 

LOCATION:  18°20'S,  059°45'W  ELEVATION  (FEET): 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1987  PERIOD:  7408-8512 


948 


ICAO  ID:  SLRB 
LST  =  GMT  -4 
3  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

# 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

# 

03-05  LST 

# 

# 

# 

* 

# 

* 

# 

* 

# 

* 

# 

* 

* 

06-08  LST 

* 

# 

* 

* 

# 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

09-11  LST 

# 

# 

# 

* 

# 

* 

# 

# 

* 

* 

# 

* 

# 

1 2-1 4  LST 

# 

* 

# 

* 

* 

% 

* 

# 

* 

* 

# 

* 

* 

15-17  LST 

# 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

18-20  LST 

# 

* 

* 

# 

* 

# 

* 

# 

* 

# 

# 

# 

# 

21-23  LST 

* 

# 

# 

* 

# 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

* 

* 

# 

* 

* 

# 

* 

# 

# 

* 

# 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

03-05  LST 

# 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

# 

# 

# 

* 

# 

06-08  LST 

# 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

# 

# 

09-11  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

# 

# 

12-14  LST 

* 

# 

# 

* 

# 

# 

# 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

15-17  LST 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

# 

18-20  LST 

# 

# 

* 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

# 

21-23  LST 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

# 

ALL  HOURS 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

* 

* 

# 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

03-05  LST 

* 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

# 

* 

# 

# 

* 

* 

06-08  LST 

* 

* 

* 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

09-11  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

12-14  LST 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

# 

15-17  LST 

* 

# 

* 

# 

* 

* 

# 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

18-20  LST 

* 

* 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

# 

* 

21-23  LST 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

# 

ALL  HOURS 

# 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-H  LST 
1 2-1 4  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


# 


•VVV 


m  F  i ■  •  M  *  i 


,V-,  ././V. 


V/VV 


v'WO 

JAVV'-J 


I 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

*  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7408-8512,  3  HRLY 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

« 

* 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

« 

« 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

* 

« 

» 

* 

06-08  LST 

15 

20 

22 

24 

28 

25 

16 

27 

26 

10 

22 

18 

09-11  LST 

13 

8 

13 

16 

18 

17 

9 

19 

22 

9 

13 

8 

12-14  LST 

1 3 

8 

11 

10 

12 

14 

8 

11 

18 

5 

10 

12 

15-17  LST 

a 

11 

6 

9 

11 

15 

5 

16 

18 

4 

11 

10 

18-20  LST 

9 

9 

7 

10 

9 

16 

7 

17 

18 

5 

8 

10 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

« 

« 

« 

* 

« 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

« 

« 

* 

« 

* 

ft 

* 

# 

ft 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

'  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

« 

ft 

# 

* 

ft 

ft 

ft 

« 

03-05  LST 

* 

* 

* 

ft 

« 

« 

« 

« 

« 

* 

« 

* 

06-08  LST 

12 

16 

20 

19 

23 

19 

12 

17 

17 

9 

15 

14 

09-11  LST 

8 

4 

8 

10 

10 

11 

5 

13 

11 

7 

6 

6 

12-14  LST 

8 

5 

6 

7 

7 

8 

5 

1 1 

10 

3 

5 

9 

15-17  LST 

7 

7 

4 

7 

8 

9 

4 

10 

9 

3 

5 

7 

18-20  LST 

6 

6 

3 

7 

7 

11 

4 

12 

7 

3 

6 

6 

21-23  LST 

# 

* 

* 

* 

« 

« 

ft 

* 

« 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

« 

* 

ft 

* 

# 

# 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

* 

* 

ft 

* 

* 

ft 

* 

« 

» 

* 

ft 

* 

03-05  LST 

* 

* 

ft 

* 

ft 

* 

* 

ft 

* 

* 

ft 

» 

06-08  LST 

3 

7 

5 

9 

10 

7 

5 

5 

1 

1 

1 

# 

09-11  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

it 

1 

1 

it 

12-14  LST 

9 

1 

1 

1 

1 

2 

it 

1 

it 

0 

1 

2 

15-17  LST 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

it 

1 

it 

it 

it 

1 

18-20  LST 

1 

1 

1 

0 

it 

1 

1 

2 

it 

it 

1 

1 

21-23  LST 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

» 

# 

ft 

» 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

# 

ft 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/C 

1.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

* 

* 

* 

ft 

ft 

* 

* 

« 

ft 

* 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

ft 

« 

06-08  LST 

it 

1 

2 

5 

5 

2 

2 

3 

0 

it 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

# 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

« 

* 

ft 

X 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ECR-CLT20a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


& 


$ 

ft 

a 


1 

I 


« 

ft 

$ 


‘53 
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STATION:  SAN  IGNACIO  DE  MOXO,  BOLIVIA 
LOCATION:  14°58'S,  068°38'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987 


SOURCE 

NO. 

1 .  TEMPERATURE  ( °F) 

EXTREME  MAX 
MEAN  DLY  MAX  1 

MEAN  1 

MEAN  DLY  MIN  1 

EXTREME  MIN 

#  DAYS  >  90  1 

#  DAYS  T  32  1 

#  DAYS  T  0  1 


STATION  #:  851530 

ELEVATION  (FEET):  791 
PERIOD:  7301-8512 


ICAO  ID:  SLSM 
LST  -  CMT  -4 
3  HRLY 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

X 

* 

» 

» 

« 

ft 

* 

* 

ft 

84 

84 

85 

84 

82 

79 

82 

84 

86 

87 

85 

86 

84 

81 

81 

82 

80 

78 

75 

76 

78 

80 

83 

82 

82 

80 

77 

76 

77 

76 

72 

68 

68 

68 

72 

76 

76 

77 

73 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

« 

« 

« 

8 

5 

8 

7 

4 

2 

5 

11 

14 

18 

12 

11 

104 

PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

« 

MEAN 

# 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

MINIMUM 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

# 

* 

# 

* 

Ik 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

#  DAYS  >0.01 

* 

# 

# 

# 

Ik 

* 

* 

* 

# 

» 

* 

#  DAYS  T  0.5 

* 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1 .5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (?)  /  VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (08  LST) 

1 

92 

91 

92 

90 

91 

91 

89 

85 

82 

88 

89 

90 

RH  (14  LST) 

1 

74 

74 

70 

67 

68 

69 

56 

53 

54 

55 

67 

70 

64 

VAPOR  PRESS 

1 

.88 

.86 

.85 

.80 

.77 

.67 

.63 

.64 

.68 

.75 

.83 

.87 

.77 

DEWPOINT 

1 

74 

74 

73 

72 

70 

66 

64 

65 

66 

69 

72 

74 

70 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT /KNOTS)  / 

99.95?  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

NW 

NW 

$NW 

$S 

$NW 

$NW 

NW 

$NW 

$NW 

NW 

NW 

NW 

$N1 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

9 

8 

7 

8 

9 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

9 

(ALL  OBS) 

1 

6 

5 

4 

4 

4 

5 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

I 

MAX  (PK  GST) 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

1550 

1500 

1500 

1500 

1450  1450 

1400 

moo 

850 

900 

1450 

1600 

1601 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1 

mtmi  i 

DAYS  BNBD  <  7  1 


5  4 

1  1 

1  1 

0  0 


6  6  5 

i  §  3? 

ooo 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


- .  ■ .  -  ■'.y 


I 

I 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

-  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S) : 


1 . 
2. 
3. 


USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HRLY 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

* 

« 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

46 

50 

35 

09-11 

LST 

56 

53 

31 

12-14 

LST 

49 

50 

41 

15-17 

LST 

24 

27 

8 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

ALL  HOURS 

» 

* 

« 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

* 

ft 

03-05 

LST 

* 

» 

» 

06-08 

LST 

36 

39 

28 

09-11 

LST 

44 

42 

27 

12-14 

LST 

29 

31 

29 

15-17 

LST 

12 

15 

5 

18-20 

LST 

* 

» 

* 

21-23 

LST 

« 

* 

« 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

ft 

» 

03-05 

LST 

* 

» 

* 

06-08 

LST 

23 

27 

18 

09-11 

LST 

13 

17 

10 

12-14 

LST 

10 

11 

9 

15-17 

LST 

7 

5 

2 

18-20 

LST 

» 

* 

» 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

» 

« 

10.  : 

t  FREQ  OF  CIG/VIS  • 

<  200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

» 

ft 

03-05 

LST 

* 

» 

* 

06-08 

LST 

2 

2 

3 

09-11 

LST 

1 

1 

3 

12-14 

LST 

0 

3 

1 

15-17 

LST 

1 

0 

1 

18-20 

LST 

* 

* 

» 

21-23 
ALL  HI 

OtJRS 

* 

* 

» 

» 

» 

* 

ECR-CLT2 


MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

* 

ft 

» 

# 

ft 

« 

ft 

* 

ft 

* 

19 

26 

30 

22 

38 

25 

24 

18 

11 

27 

29 

28 

35 

20 

27 

17 

21 

24 

9 

23 

ft 

ft 

» 

» 

* 

ft 

« 

ft 

« 

» 

ft 

« 

« 

« 

ft 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

» 

* 

* 

ft 

ft 

* 

» 

« 

« 

* 

14 

17 

19 

14 

31 

20 

19 

12 

5 

24 

17 

19 

28 

11 

21 

7 

13 

16 

5 

19 

« 

* 

« 

* 

* 

» 

ft 

* 

« 

* 

» 

* 

* 

ft 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

» 

« 

ft 

* 

« 

» 

* 

* 

* 

* 

11 

11 

15 

7 

22 

9 

8 

7 

2 

14 

5 

6 

7 

3 

11 

1 

4 

9 

2 

12 

» 

» 

* 

ft 

* 

* 

« 

« 

* 

» 

ft 

ft 

* 

* 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

« 

» 

» 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

» 

ft 

ft 

« 

* 

» 

ft 

» 

» 

* 

» 

ft 

* 

* 

* 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» 

* 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

ft 

« 

44 

25 

29 

40 

34 

33 

24 

32 

51 

32 

35 

23 

29 

46 

34 

29 

17 

15 

24 

20 

« 

* 

* 

« 

« 

« 

* 

* 

* 

* 

ft 

« 

* 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

ft 

« 

ft 

* 

« 

« 

ft 

* 

37 

19 

25 

28 

26 

26 

18 

27 

33 

25 

29 

16 

22 

22 

23 

26 

9 

8 

9 

12 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

ft 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

* 

* 

* 

» 

« 

* 

* 

ft 

23 

11 

18 

2C 

17 

11 

9 

14 

12 

10 

13 

5 

8 

7 

8 

16 

4 

6 

4 

6 

# 

» 

* 

* 

* 

ft 

« 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

« 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

» 

2 

1 

2 

2 

2 

0 

0 

4 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

# 

ft 

ft 

* 

* 

» 

ft 

ft 

» 

» 

* 

ft 

ft 

» 

* 

» 

vSfr 

si* 


m 

■m  •  "  4 


s  » 


m  r  «  * 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  SAN  IGNACIO  DE  MOXO,  BOLIVIA 
LOCATION:  14°58’S,  065°38'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987 


STATION  #:  851530 

ELF'rATION  (FEET) :  791 

PERj-OD:  6301-7512 


ICAO  ID:  SLSM 
lst  -  orr  -4 
3  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {$  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

# 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

3 

4 

6 

6 

4 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

4 

3 

09-11  LST 

2 

1 

3 

2 

2 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

5 

2 

12-14  LST 

5 

3 

9 

4 

3 

1 

1 

2 

4 

2 

8 

4 

5 

15-17  LST 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

0 

1 

2 

2 

4 

5 

2 

18-20  LST 

ft 

* 

* 

ft 

# 

# 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

21-23  LST 

* 

ft 

# 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

# 

ft 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

2.  i  FREQ  OF  RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

in 

15 

16 

3 

4 

6 

3 

5 

4 

5 

9 

7 

8 

09-11  LST 

8 

12 

11 

8 

6 

4 

1 

4 

3 

3 

9 

7 

6 

12-14  LST 

16 

15 

11 

3 

5 

4 

2 

2 

4 

3 

8 

10 

7 

15-17  LST 

7 

6 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

2 

4 

3 

18-20  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

# 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

21-23  LST 

# 

ft 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

# 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

# 

ft 

ft 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

# 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  t  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

# 

2 

1 

1 

1 

1 

09-11  LST 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

2 

5 

0 

2 

12-14  LST 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

3 

4 

3 

3 

1 

2 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

// 

# 

2 

0 

2 

2 

1 

1 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/ YEAR 


SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-7512,  3  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

UG 

00-02  LST 

ft 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

* 

03-05  LST 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

06-08  LST 

23 

27 

18 

9 

9 

13 

7 

2 

2 

09-11  LST 

13 

15 

10 

9 

8 

7 

2 

1 

4 

12-14  LST 

10 

11 

9 

4 

6 

6 

3 

1 

1 

15-17  LST 

7 

5 

2 

1 

3 

6 

2 

1 

2 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

* 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

* 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

UG 

00-02  LST 

* 

* 

» 

* 

ft 

* 

ft 

* 

03-05  LST 

ft 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

* 

06-08  LST 

15 

20 

14 

7 

6 

12 

6 

1 

1 

09-11  LST 

6 

7 

5 

7 

5 

5 

1 

9 

12-14  LST 

8 

8 

8 

3 

5 

4 

2 

4 

15-17  LST 

4 

3 

1 

1 

2 

4 

1 

7 

18-20  LST 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

21-23  LST 

# 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

* 

ALL  HOURS 

ft 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

* 

7.  t  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

UG 

00-02  LST 

* 

« 

* 

* 

» 

ft 

ft 

* 

03-05  LST 

* 

« 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

# 

06-08  LST 

7 

5 

7 

2 

4 

8 

5 

5 

09-11  LST 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

0 

2 

12-14  LST 

2 

5 

3 

2 

2 

2 

# 

1 

15-17  LST 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

18-20  LST 

» 

« 

* 

* 

* 

ft 

ft 

* 

21-23  LST 

• 

« 

» 

* 

* 

ft 

ft 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

# 

ft 

ft 

* 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI 

; : 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

UG 

00-02  LST 

* 

i 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

# 

03-05  LST 

* 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

* 

06-08  LST 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

09-11  LST 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

12-14  LST 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

18-20  LST 

* 

* 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

* 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

# 

* 

# 

ft 

ft 

* 

ECR-CLT2a 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMARY 


STATION:  SAN  JAVIER,  BOLIVIA  STATION  #:  851950 

LOCATION:  16°16’S,  062°28'W  ELEVATION  (FEET):  1,899 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  APR  1987  PERIOD:  7506-8512 


ICAO  ID:  SLJV 
LST  -  GMT 
3  HOURLY 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

x 

* 

x 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN  DLY  MAX 

1 

80 

80 

80 

78 

75 

72 

74 

77 

78 

81 

80 

80 

78 

MEAN 

1 

77 

77 

77 

75 

72 

68 

71 

72 

74 

78 

78 

77 

75 

MEAN  DLY  MIN 

1 

74 

73 

73 

71 

68 

611 

66 

67 

68 

74 

74 

74 

71 

EXTREME  MIN 

* 

x 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  90 

1 

# 

# 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

2 

3 

1 

1 

9 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

# 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN 

# 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MINIMUM 

* 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  0.01 

# 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  7  0.5 

* 

x 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1.5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  >  DEWPOINT  (°F) 


RH  (08  LST) 

1 

90 

92 

91 

88 

88 

88 

86 

82 

79 

80 

84 

87 

86 

RH  (14  LST) 

1 

71 

76 

69 

70 

69 

68 

62 

57 

61 

64 

70 

73 

67 

VAPOR  PRESS 

1 

.78 

.78 

.77 

.70 

.65 

.55 

.58. 

.57 

.59 

.63 

.75 

.77 

.68 

DEWPOINT 

1 

71 

71 

70 

67 

65 

60 

61 

61 

62 

67 

69 

71 

66 

5.  SURFACE  WINDS 

PVLG  DRCTN  1 

(16  PT/KNOTS)  / 

$NW  $N 

99.95%  HIGHEST 

$NW  $SE  $NW 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

N  N  N  SE  $NW 

$NW 

N 

$N 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 

1 

14 

9 

9 

11 

12 

10 

10 

10 

15 

12 

12 

10 

10 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1 

8 

6 

5 

6 

8 

8 

11 

9 

10 

8 

9 

8 

8 

MAX  (PK  GST) 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRESSURE  ALT 

1 

1850 

1850 

1750 

1700 

1650 

1700 

1650  1850 

1850 

1950 

1900 

1950 

1950 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

&  DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

1 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

4 

5 

6 

7 

5 

m  m  7 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

t 

« 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

2 

1 

y 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

sm 


s 


ism 


■  *  h  "  *  m 


A 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7506-8512,  3  HRLY 

2. 

3. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

ECR-CLT22 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» 

* 

« 

» 

* 

« 

« 

* 

ft 

» 

« 

» 

ft 

* 

* 

* 

« 

« 

« 

* 

* 

ft 

« 

« 

« 

* 

60 

64 

51 

36 

33 

39 

26 

44 

48 

27 

43 

53 

45 

62 

55 

42 

36 

31 

29 

22 

39 

38 

28 

42 

62 

41 

71 

59 

47 

39 

43 

36 

26 

33 

43 

44 

46 

40 

44 

47 

47 

35 

46 

25 

23 

13 

27 

39 

22 

32 

40 

33 

* 

* 

* 

* 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

« 

» 

• 

« 

* 

* 

* 

ft 

ft 

» 

« 

« 

« 

« 

« 

» 

*  * 

CIG/VIS  < 

* 

1500/3 

«  «  « 

MI  (SOURCE  NO.  1) 

% 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

» 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

» 

» 

« 

« 

« 

» 

« 

» 

« 

ft 

ft 

« 

* 

* 

* 

» 

» 

» 

« 

« 

« 

« 

ft 

« 

« 

57 

59 

49 

33 

32 

34 

24 

43 

45 

26 

40 

51 

41 

47 

44 

32 

26 

25 

25 

18 

36 

36 

22 

33 

51 

33 

58 

46 

40 

23 

30 

28 

19 

33 

36 

22 

25 

34 

34 

31 

36 

26 

29 

19 

15 

9 

27 

37 

20 

19 

34 

25 

* 

* 

* 

» 

« 

* 

« 

« 

* 

* 

• 

« 

* 

* 

* 

* 

« 

» 

* 

» 

« 

* 

» 

« 

» 

*  * 

CIG/VIS  < 

* 

1000/2 

*  *  * 

MI  (SOURCE  NO.  1 ) 

* 

* 

« 

« 

« 

» 

« 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

ft 

* 

« 

ft 

* 

» 

» 

« 

» 

« 

« 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

« 

» 

* 

« 

« 

39 

40 

40 

26 

22 

27 

15 

34 

37 

17 

28 

34 

30 

22 

23 

13 

16 

13 

17 

9 

28 

30 

9 

15 

21 

18 

3 

15 

15 

4 

9 

6 

8 

21 

22 

7 

8 

7 

10 

9 

13 

10 

12 

7 

8 

5 

22 

27 

5 

4 

7 

11 

* 

« 

» 

* 

« 

* 

* 

« 

ft 

* 

» 

* 

« 

* 

* 

« 

« 

« 

* 

« 

* 

» 

* 

* 

* 

« 

*  * 

'  CIG/VIS  < 

* 

200/0. 

* 

5  MI 

ft  « 

(SOURCE  NO. 

1): 

» 

» 

* 

* 

ft 

« 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» 

» 

ft 

« 

» 

* 

ft 

* 

« 

« 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

# 

« 

« 

ft 

ft 

« 

« 

» 

4 

5 

13 

6 

10 

17 

5 

4 

3 

2 

0 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

4 

5 

3 

2 

0 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

0 

3 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

♦ 

* 

« 

ft 

ft 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

« 

* 

« 

ft 

# 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

# 

* 

# 

# 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

m 


& 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  SAN  JAVIER,  BOLIVIA 
LOCATION:  16°16'S,  062°28'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  APR  1987 


STATION  #:  851950  ICAO  ID 

ELEVATION  (FEET):  1,899  LST  =  C 

PERIOD:  7506-8512 


1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

12-14  LST 

0 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

1 

3 

0 

3 

0 

1 

1 

1 

18-20  LST 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

• 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

9 

15 

12 

6 

4 

5 

2 

2 

09-11  LST 

10 

7 

4 

9 

5 

3 

2 

4 

12-14  LST 

4 

11 

11 

4 

4 

0 

0 

2 

15-17  LST 

7 

10 

11 

6 

2 

3 

1 

2 

18-20  LST 

* 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

* 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

# 

ft 

* 

ft 

* 

» 

ft 

ft 

3-  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  : 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

* 

« 

* 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

• 

* 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

* 

* 

* 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

# 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

( INCLUDING  GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

ft 

ft 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

» 

ft 

* 

* 

# 

ft 

» 

ft 

06-08  LST 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

09-11  LST 

6 

2 

1 

3 

3 

3 

7 

4 

12-14  LST 

14 

2 

2 

2 

2 

0 

19 

4 

15-17  LST 

4 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

3 

18-20  LST 

* 

ft 

* 

* 

* 

ft 

ft 

« 

21-23  LST 

» 

ft 

* 

* 

» 

« 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

* 

* 

# 

ft 

ft 

ft 

>  V 


vv 


ii'WSn 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

<t  >  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/ YEAR 


SOURCE(S) 


USAFETAC  DATSAV  POR  7506-8512,  3  HRLY 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


%  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


37 

39 

38 

25 

20 

27 

21 

23 

11 

14 

12 

16 

3 

15 

15 

4 

9 

6 

8 

12 

9 

11 

6 

8 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

» 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

[G/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

» 

ft 

ft 

* 

* 

22 

24 

26 

15 

16 

24 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

• 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

6 

10 

15 

7 

11 

19 

09-11  LST 

3 

2 

1 

2 

6 

6 

12-14  LST 

0 

2 

0 

0 

2 

0 

15-17  LST 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

18-20  LST 

« 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  * 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

ft  * 

<  100/0.25 

ft 

His 

ft 

ft 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

00-02  LST 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

4 

5 

12 

6 

10 

17 

09-11  LST 

0 

0 

1 

1 

3 

5 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

1 

0 

3 

2 

18-20  LST 

ft 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ECR-CLT22a 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

m 


s 


Vj 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION :  SAN  JOAQUIN,  BOLIVIA 
LOCATION:  13°04'S,  64°48'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987 


SOURCE 

NO. 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  3 

MEAN  DLY  MAX  1 

MEAN  1 

MEAN  DLY  MIN  1 

EXTREME  MIN  3 

#  DAYS  >  90  1 

#  DAYS  T  32  1 

#  DAYS  T  0  1 


PRECIPITATION  (INCHES) 


STATION  #:  851040  ICAO  ID 
ELEVATION  (FEET):  656  LST  =  G 
PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

102 

100 

102 

100 

99 

100 

100 

113 

113 

118 

101 

100 

118 

84 

83 

85 

84 

83 

82 

85 

86 

87 

87 

86 

85 

85 

81 

80 

81 

81 

80 

77 

79 

81 

82 

83 

82 

81 

81 

77 

77 

77 

76 

75 

70 

70 

71 

73 

77 

77 

77 

75 

66 

66 

66 

65 

53 

54 

47 

50 

51 

59 

60 

60 

47 

5 

3 

6 

6 

6 

5 

11 

17 

16 

15 

10 

7 

107 

MAXIMUM 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

* 

# 

MEAN 

3 

9.22  8.73 

6.52  3.95 

1 .93 

.77 

.53 

1 .09  2.28  5.42 

5.77 

8.47  54.' 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  0.01 

3 

10 

10 

8 

5 

3 

1 

1 

1 

3 

6 

7 

10 

63 

#  DAYS  7  0.5 

* 

* 

» 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1.5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (?)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (c 

'F) 

RH  (08  LST) 

1 

92 

92 

91 

88 

88 

88 

88 

86 

83 

86 

87 

89 

88 

RH  (14  LST) 

1 

73 

75 

74 

71 

68 

67 

57 

53 

56 

64 

69 

72 

66 

VAPOR  PRESS 

1 

.87 

.87 

.87 

•  83 

.80 

.72 

.68 

.69 

.73 

.83 

.85 

.86 

.79 

DEWPOINT 

1 

74 

74 

74 

73 

71 

68 

66 

67 

69 

73 

73 

74 

71 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95?  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

NW 

NW 

$NW 

$SE 

$SE 

$SE 

$NW 

$SE 

$NW 

NW 

NW 

NW 

$N1 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

9 

7 

7 

9 

9 

9 

8 

9 

8 

8 

9 

9 

( 

(ALL  OBS) 

1 

6 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

5 

6 

6 

( 

MAX  (PK  GST) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

« 

* 

* 

* 

# 

PRESSURE  ALT 

1 

1000 

1000 

850 

700 

400 

400 

350 

500 

500 

600 

650 

700 

1001 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  ( BNBD ) 


CLD  COVER  1 

mim  7  i 

DAYS  BNBD  <  7  1 


7776543346775 

5  }$§}!!?}  J  5  & 

0000000000000 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


v  V  V  V.  .r  \- v>.* 


REMARKS:  «  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARIES  UP  TO  17  YEARS 


7-  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO 

00-02  LST 

# 

* 

# 

if 

» 

ft 

ft 

» 

« 

ft 

* 

03-05  LST 

# 

* 

if 

if 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

06-08  LST 

32 

41 

28 

21 

19 

22 

13 

30 

36 

18 

35 

09-11  LST 

41 

47 

27 

31 

22 

23 

10 

27 

29 

21 

29 

12-14  LST 

52 

57 

42 

40 

26 

31 

16 

25 

34 

30 

53 

15-17  LST 

24 

25 

18 

17 

16 

20 

10 

28 

29 

24 

27 

18-20  LST 

* 

* 

if 

if 

ft 

* 

* 

* 

* 

« 

« 

21-23  LST 

# 

ft 

* 

* 

ft 

* 

ft 

* 

* 

ft 

ALL  HOURS 

* 

* 

if 

if 

# 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO 

00-02  LST 

* 

« 

» 

ft 

« 

* 

« 

» 

* 

« 

* 

03-05  LST 

* 

* 

» 

ft 

* 

ft 

« 

ft 

ft 

« 

* 

06-08  LST 

26 

31 

22 

14 

13 

17 

9 

29 

32 

14 

29 

09-11  LST 

24 

34 

20 

20 

14 

19 

7 

26 

23 

13 

20 

12-14  LST 

24 

36 

30 

28 

15 

17 

8 

21 

27 

17 

33 

15-17  LST 

14 

14 

13 

9 

8 

10 

2 

26 

23 

15 

14 

18-20  LST 

# 

« 

« 

« 

ft 

» 

» 

« 

« 

* 

* 

21-23  LST 

* 

« 

* 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

* 

« 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO 

00-02  LST 

* 

* 

* 

ft 

« 

« 

* 

» 

* 

* 

« 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

06-08  LST 

20 

22 

14 

10 

9 

13 

7 

24 

27 

9 

22 

09-11  LST 

6 

17 

6 

5 

5 

9 

3 

20 

19 

4 

8 

12-14  LST 

6 

13 

8 

6 

3 

4 

1 

17 

17 

3 

6 

15-17  LST 

4 

7 

7 

3 

2 

3 

1 

19 

17 

5 

7 

18-20  LST 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

» 

* 

* 

21-23  LST 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

« 

ALL  HOURS 

« 

» 

# 

* 

» 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO 

00-02  LST 

* 

# 

* 

* 

if 

if 

* 

ft 

» 

» 

» 

03-05  LST 

# 

# 

« 

* 

if 

if 

* 

* 

* 

ft 

* 

06-08  LST 

0 

1 

2 

0 

1 

1 

2 

# 

1 

1 

1 

09-11  LST 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

12-14  LST 

1 

2 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

1 

15-17  LST 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

18-20  LST 

# 

» 

* 

ft 

if 

if 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

# 

* 

# 

# 

ft 

* 

ft 

ft 

if 

if 

if 

if 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ECR-CLT24 

« w  n  v » H'wwm1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  SAN  JOAQUIN,  BOLIVIA 
LOCATION:  13°04'S,  64°48'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  APR  1987 


STATION  #:  851040 

ELEVATION  (FEET):  656 
PERIOD:  7301-8512 


ICAO  ID:  SLJO 
LST  =  GMT  -4 
3  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

1 

9 

2 

0 

0 

1 

# 

// 

0 

2 

1 

1 

09-11  LST 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

12-14  LST 

5 

6 

11 

10 

5 

1 

2 

2 

7 

11 

11 

8 

7 

15-17  LST 

9 

6 

8 

5 

3 

2 

1 

4 

7 

13 

13 

9 

7 

18-20  LST 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

# 

ft 

21-23  LST 

* 

ft 

tt 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

5 

8 

5 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

5 

4 

09-11  LST 

8 

8 

6 

2 

2 

0 

1 

0 

1 

1 

3 

4 

3 

12-14  LST 

7 

14 

11 

12 

3 

1 

0 

1 

1 

5 

7 

8 

6 

15-17  LST 

9 

9 

8 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

6 

7 

9 

5 

18-20  LST 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

* 

ft 

* 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

1 

0 

1 

# 

# 

1 

# 

09-11  LST 

1 

0 

1 

0 

2 

2 

3 

1 

4 

0 

1 

0 

1 

12-14  LST 

2 

1 

# 

# 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

15-17  LST 

1 

1 

1 

# 

1 

0 

1 

# 

1 

0 

1 

1 

1 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

1  A 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

tty®* 


i  c* 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  it  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  3  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING 

JAN 

AND/OR 

FEB 

VISIBILITY 

MAR  APR 

(CIG/VIS)  < 

MAY  JUN 

800/2  MI: 

JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

X 

X 

# 

* 

* 

# 

* 

X 

X 

* 

03-05  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

* 

* 

X 

# 

X 

X 

X 

06-08  LST 

18 

21 

13 

9 

8 

12 

6 

24 

26 

9 

19 

17 

15 

09-11  LST 

6 

14 

6 

5 

4 

7 

2 

20 

18 

2 

6 

6 

8 

12-14  LST 

6 

13 

8 

6 

3 

3 

1 

17 

16 

3 

5 

10 

8 

15-17  LST 

4 

7 

6 

3 

2 

3 

1 

19 

15 

5 

6 

5 

6 

18-20  LST 

# 

* 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

X 

* 

* 

X 

X 

21-23  LST 

X 

* 

* 

X 

# 

* 

* 

* 

X 

* 

# 

X 

X 

ALL  HOURS 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<  500/1 

FEB 

.5  MI 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

Ik 

* 

X 

# 

# 

* 

# 

X 

X 

* 

X 

X 

03-05  LST 

# 

X 

# 

# 

* 

X 

* 

* 

X 

X 

% 

X 

X 

06-08  LST 

11 

15 

9 

5 

6 

7 

4 

15 

15 

6 

11 

8 

9 

09-11  LST 

4 

9 

4 

1 

2 

2 

1 

8 

10 

1 

3 

3 

4 

12-14  LST 

4 

7 

6 

4 

1 

1 

0 

5 

8 

2 

4 

7 

4 

15-17  LST 

3 

5 

4 

1 

1 

2 

1 

7 

9 

2 

5 

4 

4 

18-20  LST 

# 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

# 

X 

X 

* 

* 

21-23  LST 

X 

# 

# 

* 

X 

* 

# 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

# 

X 

X 

* 

* 

* 

# 

X 

X 

X 

X 

X 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  300/1 

FEB 

MI: 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

# 

* 

# 

X 

* 

* 

* 

X 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

# 

X 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

* 

06-08  LST 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

3 

4 

i 

3 

0 

2 

09-11  LST 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

4 

0 

1 

2 

1 

12-14  LST 

2 

4 

2 

1 

0 

it 

0 

1 

2 

it 

2 

2 

1 

15-17  LST 

1 

4 

1 

it 

1 

it 

1 

2 

2 

1 

0 

2 

1 

18-20  LST 

# 

# 

* 

X 

* 

X 

* 

* 

X 

X 

X 

* 

* 

21-23  LST 

X 

# 

X 

X 

# 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

Ik 

X 

* 

* 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  100/0.25  MI: 

FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

# 

X 

X 

# 

* 

* 

# 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

# 

X 

# 

X 

X 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

i 

0 

0 

1 

2 

0 

it 

i 

i 

0 

1 

09-11  LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

12-14  LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

it 

15-17  LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

it 

18-20  LST 

* 

# 

* 

# 

# 

# 

* 

* 

* 

X 

* 

* 

X 

21-23  LST 

X 

# 

# 

X 

* 

* 

* 

* 

# 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

# 

# 

* 

# 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

ECR-CLT24a 


jm 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


I 


:?J 


STATION:  SANTA  CRUZ,  BOLIVIA 
LOCATION :  17°49'S,  63°10'H 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985 


SOURCE 


1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  2  99  5 

MEAN  DLY  MAX  2  86  ( 

M5AN  > 

MEAN  DLY  MIN  2  70  i 

EXTREME  MIN  2  55  i 

#  DAYS  >90  214  1 

#  DAYS  7  32  2  0 

#  DAYS  7  0  2  0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


STATION  #i  852450 
ELEVATION  (FEET):  1372 
PERIOD:  7301-8412 


ICAO  ID:  SLCZ 
LST  -  GMT  -4 


JAN 

•) 

99 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

99 

99 

93 

90 

86 

90 

99 

100 

98 

105 

101 

105 

86 

87 

87 

81 

78 

74 

75 

81 

85 

85 

88 

88 

83 

» 

« 

• 

* 

ft 

« 

* 

* 

» 

« 

* 

» 

« 

70 

70 

69 

64 

62 

60 

58 

60 

65 

66 

68 

69 

65 

55 

53 

55 

43 

36 

39 

39 

37 

44 

37 

48 

46 

36 

14 

11 

13 

13 

11 

6 

8 

15 

18 

19 

13 

1  4 

154 

1 


MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

X 

MEAN 

2 

7.4 

6.8 

6.4 

3-5 

3*5 

3.1 

1 .8 

1.4 

3.5 

4.3 

5.0 

7.6 

54.; 

MINIMUM 

* 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

X 

X 

MAX  24  HR 

* 

« 

ft 

ft 

« 

* 

« 

ft 

« 

ft 

ft 

* 

X 

#  DAYS  >0,01 

2 

11 

11 

11 

7 

7 

8 

6 

3 

5 

7 

10 

9 

94 

#  DAYS  TO. 5 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

MAXIMUM 

* 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

*  DAYS  >0.1 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

#  DAYS  71.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (05  LST) 

1 

92 

93 

93 

92 

92 

89 

86 

80 

77 

83 

89 

89 

88 

RH  (16  LST) 

1 

66 

67 

64 

63 

67 

69 

61 

52 

51 

56 

62 

64 

62 

VAPOR  PRESS 

1 

.78 

.78 

.76 

.68 

.63 

. 5 4 

.55 

.53 

.55 

.66 

.72 

.76 

.66 

DEWPOINT 

» 

« 

* 

« 

» 

ft 

* 

« 

* 

ft 

ft 

X 

X 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

NW 

NW 

NW 

$NW 

NNW 

NNW 

NNW 

NW 

NNW 

NNW 

NNW 

NNW 

NNW 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

13 

12 

11 

11 

13 

15 

16 

14 

14 

13 

13 

12 

13 

(ALL  OBS) 

1 

9 

8 

8 

8 

10 

11 

12 

1 1 

11 

10 

10 

9 

10 

MAX  (PK  GST) 

1 

45 

40 

40 

50 

50 

50 

50 

60 

60 

50 

40 

40 

60 

PRESSURE  ALT 

1 

1750 

1750 

1800 

1750 

1750 

1650 

1650 

1700 

1750 

1800 

1800 

1750 

1800 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

4 

4 

5 

6 

6 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

# 

1 

3 

3 

4 

4 

29 

DAYS  FOG  <7 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1  3 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

4 

I 

*‘i 

M 


& 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  84 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (10  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (* 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

49 

55 

40 

41 

50 

52 

40 

26 

27 

26 

03-05  LST 

59 

58 

51 

46 

57 

54 

41 

30 

30 

34 

06-08  LST 

57 

59 

49 

40 

55 

51 

42 

29 

32 

37 

09-11  LST 

53 

55 

47 

39 

54 

43 

35 

23 

29 

34 

12-14  LST 

49 

53 

43 

44 

45 

46 

36 

23 

32 

32 

15-17  LST 

33 

37 

26 

27 

30 

36 

26 

22 

24 

19 

18-20  LST 

19 

19 

14 

17 

23 

34 

19 

21 

23 

13 

21-23  LST 

33 

34 

29 

32 

40 

50 

31 

31 

28 

20 

ALL  HOURS 

43 

46 

37 

35 

43 

45 

33 

25 

28 

27 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

'• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

34 

35 

22 

24 

27 

31 

17 

13 

13 

10 

03-05  LST 

40 

39 

32 

34 

38 

32 

21 

16 

10 

15 

06-08  LST 

47 

15 

34 

25 

39 

31 

21 

15 

16 

21 

09-11  LST 

36 

33 

25 

22 

35 

25 

19 

1 1 

17 

15 

12-14  LST 

16 

16 

9 

1 1 

17 

18 

1  2 

10 

15 

8 

15-17  LST 

9 

7 

4 

7 

6 

15 

7 

11 

13 

4 

18-20  LST 

5 

7 

4 

8 

9 

18 

9 

1  4 

16 

5 

21-23  LST 

18 

16 

13 

17 

20 

26 

13 

19 

14 

8 

ALL  HOURS 

24 

23 

17 

17 

23 

23 

14 

13 

15 

10 

9.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

23 

26 

18 

15 

20 

24 

13 

6 

5 

4 

03-05  LST 

28 

30 

25 

21 

27 

25 

16 

8 

5 

7 

06-08  LST 

34 

35 

25 

17 

28 

24 

15 

8 

10 

12 

09-11  LST 

17 

13 

8 

9 

17 

15 

10 

6 

9 

6 

12-14  LST 

5 

4 

2 

4 

4 

9 

5 

5 

7 

3 

15-17  LST 

3 

3 

1 

2 

1 

8 

4 

7 

7 

2 

18-20  LST 

2 

3 

1 

3 

5 

12 

5 

9 

9 

1 

21-23  LST 

11 

11 

7 

9 

13 

20 

9 

11 

8 

3 

ALL  HOURS 

14 

14 

10 

9 

13 

16 

9 

7 

8 

5 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

1 

1 

# 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

n 

03-05  LST 

1 

1 

2 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

06-08  LST 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

# 

1 

# 

# 

09-11  LST 

1 

# 

0 

« 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

12-14  LST 

# 

f 

* 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

15-17  LST 

# 

* 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

18-20  LST 

# 

0 

# 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

0 

21-23  LST 

# 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

# 

0 

ALL  HOURS 

# 

f 

# 

# 

# 

» 

# 

# 

ff 

DEC 

AN 

43 

41 

51 

47 

55 

46 

50 

42 

45 

41 

24 

27 

17 

20 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SANTA  CRUZ,  BOLIVIA  STATION  #:  8521)50  ICAO  ID 

LOCATION:  17#49'S,  63°10'W  ELEVATION  (FEET):  1372  LST  -  G1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985  PERIOD:  7301-81)1 2 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

OCT 

00-02 

LST 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

# 

2 

03-05 

LST 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

0 

2 

2 

3 

06-08 

LST 

1 

2 

1 

# 

2 

# 

# 

1 

2 

2 

09-11 

LST 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

12-ID 

LST 

« 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

# 

1 

1 

15-17 

LST 

i 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

18-20 

LST 

i 

1 

1 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

i 

1 

1 

0 

# 

# 

# 

0 

1 

2 

ALL  HOURS 

i 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

2.  t 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

6 

D 

5 

5 

8 

9 

5 

2 

3 

3 

03-05 

LST 

8 

7 

6 

9 

13 

11 

D 

3 

3 

5 

06-08 

LST 

11 

10 

6 

8 

10 

9 

6 

5 

7 

7 

09-11 

LST 

10 

8 

5 

7 

8 

7 

6 

5 

6 

5 

12-ID 

LST 

8 

6 

5 

5 

6 

6 

D 

3 

D 

D 

15-17 

LST 

D 

D 

3 

3 

2 

5 

2 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

3 

D 

D 

3 

6 

6 

2 

2 

1 

1 

21-23 

LST 

5 

D 

3 

D 

6 

10 

3 

1 

2 

2 

ALL  HOURS 

7 

6 

5 

5 

7 

7 

D 

3 

3 

D 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

12-ID 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

D.  * 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

# 

1 

0 

1 

2 

3 

5 

2 

1 

2 

03-05 

LST 

1 

# 

# 

1 

2 

5 

6 

3 

D 

1 

06-08 

LST 

# 

1 

1 

3 

2 

7 

13 

3 

D 

3 

09-11 

LST 

2 

1 

3 

3 

7 

6 

11 

5 

D 

D 

12-ID 

LST 

3 

1 

3 

3 

8 

6 

13 

5 

7 

7 

15-17 

LST 

7 

3 

D 

5 

1  2 

15 

23 

18 

16 

ID 

18-20 

LST 

7 

3 

D 

6 

13 

ID 

22 

21 

18 

14 

21-23 

LST 

2 

1 

2 

2 

D 

D 

8 

5 

4 

3 

ALL  HOURS 

3 

2 

2 

3 

7 

8 

ID 

9 

8 

7 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 

3. 


5.  *  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

19 

20 

13 

13 

16 

20 

10 

5 

5 

3 

8 

12 

12 

03-05 

LST 

24 

23 

20 

19 

23 

22 

12 

7 

5 

5 

12 

15 

16 

06-08 

LST 

28 

26 

20 

13 

23 

19 

10 

8 

9 

8 

13 

24 

17 

09-11 

LST 

10 

10 

5 

7 

13 

12 

7 

5 

8 

3 

7 

9 

8 

12-14 

LST 

3 

3 

2 

3 

3 

7 

5 

5 

7 

2 

3 

4 

4 

15-17 

LST 

3 

2 

1 

2 

1 

7 

3 

6 

7 

1 

1 

2 

3 

18-20 

LST 

2 

2 

1 

2 

4 

10 

5 

8 

9 

1 

2 

2 

4 

21-23 

LST 

9 

8 

6 

8 

10 

18 

8 

10 

8 

2 

5 

4 

8 

ALL  HOURS 

11 

10 

7 

7 

10 

13 

7 

7 

7 

3 

6 

9 

8 

6.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1.' 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  334347401  #223 

03-05  LST  6465764111144 

06-08  LST  4544963332564 

09-11  LST  32#2343231122 

12-14  LST  1  1  1  1  1  2  2  1  2  1  1  1  1 

15-17  LST  21###31121#11 

18-20  LST  1##1141331111 

21-23  LST  1111384230102 

ALL  HOURS  2222352221  222 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

2  #  0  #  #  1  #  1 

1  #  1  0  #  #  1  1 

1  1  J  #  #  I  2  1 

1  1  0.  #  1  #  #  1 

110##### 

1  0  #  #  #  0  #  # 

2  #  1  #  0  #  1  # 

2  1  0  #  0  1  0  1 

1  #  #  #  #  #  1  1 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  #1####00001## 

03-05  LST  0#100##000### 

06-08  LST  #1##1###00#0# 

09-11  LST  ##0##1#0#000# 

12-14  LST  #  0  #  #  0  0  0  0  0  0  0  #  # 

15-17  LST  #0##0#0#0000# 

18-20  LST  #0000100#00## 

21-23  LST  00000#10#0#0# 

ALL  HOURS  #########0### 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  TRINIDAD,  BOLIVIA 
LOCATION:  14°45'S,  064°48'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1987 


SOURCE 


STATION  #:  851540 

ELEVATION  (FEET):  515 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  SLTR 
LST  -  CMT  -4 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

105 

104 

96 

92 

92 

93 

98 

108 

110 

104 

104 

106 

110 

87 

86 

86 

86 

85 

82 

84 

86 

88 

90 

88 

87 

86 

80 

80 

81 

79 

77 

73 

75 

76 

78 

81 

80 

80 

78 

74 

75 

75 

73 

69 

64 

65 

65 

67 

71 

72 

74 

70 

57 

63 

65 

61 

49 

50 

47 

46 

49 

57 

56 

61 

46 

12 

7 

11 

11 

11 

7 

13 

17 

18 

21 

16 

15 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ICHES) 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

# 

# 

11 .21 

9.25 

7.56 

5.83 

4.15 

4.08 

2.82 

1.81 

4.21 

6.09 

7.81 

8.97  73.) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

13 

11 

8 

6 

5 

3 

2 

2 

4 

7 

8 

10 

79 

» 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  2  105  104  96  92  92  93  98  108  11C 

MEAN  DLY  MAX  1  87  86  86  86  85  82  84  86  85 

MEAN  1  80  80  81  79  77  73  75  76  7f 

MEAN  DLY  MIN  1  74  75  75  73  69  64  65  65  6) 

EXTREME  MIN  2  57  63  65  61  49  50  47  46  4( 

#  DAYS  >90  1  12  7  11  11  11  7  13  17  l£ 

#  DAYS  T  32  1  OOOOOOOOC 

#  DAYS  T  0  1  OOOOOOOOC 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  ********* 

MEAN  3  11.21  9.25  7.56  5.83  4.15  4.08  2.82  1 .81  4. 

MINIMUM  ********* 

MAX  24  HR  ********* 

#  DAYS  >  0.01  3  1311  8  6  5  3  2  2  4 

#  DAYS  T  0.5  ********* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  1  000000000 

MAXIMUM  1  000000000 

MAX  24  HR  1  000000000 

#  DAYS  >  0.1  1  000000000 

#  DAYS  7  1.5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (04  LST)  1 

96 

94 

93 

94 

95 

96 

92 

93 

90 

91 

94 

95 

94 

RH  (15  LST)  1 

74 

76 

72 

67 

65 

64 

57 

53 

55 

61 

68 

71 

65 

VAPOR  PRESS  1 

.87 

.88 

.90 

.81 

.78 

.65 

.65 

.65 

.69 

.79 

.82 

.86 

.78 

DEWPOINT  1 

74 

75 

74 

72 

70 

65 

65 

65 

67 

71 

73 

74 

70 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS) 

/  99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN  1 

MEAN  SPEED 

$NW 

$NW 

$NW 

$SE 

$SE 

$SE 

$NW 

$NW 

$NW 

$NW 

$NW 

$NW 

$NW 

(PVLG  DRCTN)  1 
MEAN  SPEED 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

10 

11 

11 

11 

10 

10 

(ALL  OBS)  1 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

MAX  (PK  GST) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

PRESSURE  ALT 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 
CLD  COVER  1  5555543234 

mmi  \  117)381511 

DAYS  BNBD  <71  0000000000 


5  4 

?  ft 

0  0 

DEC  ANN 


mm 


V.'Vh 

•-W", 

\  *  \ 

.*v 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  it  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S):  1. 

2. 

3. 


USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512 

NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  POR  UP  TO  17  YRS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

24 

31 

24 

30 

26 

34 

16 

03-05  LST 

33 

39 

35 

31 

33 

35 

22 

06-08  LST 

40 

40 

34 

21 

24 

30 

17 

09-11  LST 

50 

50 

42 

30 

24 

30 

14 

12-14  LST 

59 

59 

49 

36 

31 

32 

18 

15-17  LST 

33 

31 

24 

24 

22 

22 

15 

18-20  LST 

13 

11 

8 

14 

14 

21 

9 

21-23  LST 

19 

18 

14 

20 

21 

36 

11 

ALL  HOURS 

34 

34 

29 

26 

24 

30 

15 

8.  X  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1 500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

10 

4 

2 

9 

12 

25 

7 

03-05  LST 

15 

11 

11 

12 

15 

27 

11 

06-08  LST 

22 

19 

14 

9 

15 

20 

12 

09-11  LST 

23 

20 

15 

10 

12 

17 

8 

12-14  LST 

12 

14 

11 

8 

9 

13 

4 

15-17  LST 

5 

5 

4 

4 

5 

8 

3 

18-20  LST 

3 

3 

2 

4 

5 

10 

3 

21-23  LST 

5 

5 

2 

7 

11 

24 

2 

ALL  HOURS 

12 

10 

8 

8 

11 

18 

6 

9.  X  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

00-02 

LST 

5 

1 

03-05 

LST 

8 

8 

06-08 

LST 

13 

9 

09-11 

LST 

9 

8 

12-14 

LST 

3 

7 

15-17 

LST 

2 

3 

18-20 

LST 

1 

2 

21-23 

LST 

4 

3 

ALL  HOURS 

6 

5 

10.  X  FREQ 

OF  CIG/VIS  ■ 

JAN 

FEB 

00-02 

LST 

0 

0 

03-05 

LST 

1 

1 

06-08 

LST 

2 

1 

09-11 

LST 

1 

it 

12-14 

LST 

1 

1 

15-17 

LST 

it 

it 

18-20 

LST 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

ALL  H 

OURS 

1 

1 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

it 

2 

4 

13 

3 

6 

4 

7 

19 

5 

8 

4 

11 

13 

7 

5 

4 

7 

11 

5 

4 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

1 

4 

3 

12 

1 

3 

3 

5 

10 

3 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

0 

0 

0 

1 

0 

it 

0 

1 

3 

2 

1 

# 

3 

3 

3 

it 

it 

it 

1 

# 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

0 

it 

it 

it 

it 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

1 

1 

1 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

17 

22 

13 

24 

23 

24 

15 

23 

17 

28 

28 

28 

27 

29 

20 

3° 

35 

29 

21 

26 

22 

41 

50 

33 

19 

26 

35 

51 

58 

39 

20 

26 

22 

31 

31 

26 

20 

24 

9 

14 

14 

14 

14 

17 

13 

18 

17 

18 

19 

24 

19 

30 

32 

26 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

8 

12 

4 

6 

7 

9 

8 

10 

6 

10 

13 

12 

20 

21 

9 

17 

1 8 

16 

16 

19 

9 

18 

20 

16 

12 

16 

7 

11 

12 

11 

14 

17 

5 

5 

5 

7 

16 

18 

4 

5 

5 

7 

8 

10 

8 

2 

5 

7 

13 

15 

7 

11 

11 

11 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

7 

3 

3 

3 

4 

4 

6 

3 

5 

6 

7 

14 

14 

6 

13 

13 

10 

10 

13 

4 

9 

7 

8 

6 

9 

3 

4 

5 

4 

8 

9 

2 

2 

3 

3 

11 

11 

2 

3 

3 

4 

5 

4 

5 

1 

1 

4 

8 

9 

4 

5 

5 

6 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

it 

0 

0 

0 

it 

it 

0 

2 

it 

it 

0 


0 

1 

1 

# 


2  2 


0 

1 

# 

0 

0 

# 

# 

it 


0 

it 


1 

it 

1 

it 

0 

it 


1 

2 

// 

it 


t 


ECR-CLT1 5 


0 

1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  TRINIDAD,  BOLIVIA  STATION  #:  851540  ICAO  ID:  SLTR 

LOCATION:  14°45'S,  064°48'W  ELEVATION  (FEET):  515  LST  -  CWT  -4 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1987  PERIOD:  7301-8512 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

2 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

# 

2 

3 

1 

03-05  LST 

3 

2 

1 

2 

1 

// 

# 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

06-08  LST 

2 

3 

4 

1 

1 

# 

0 

# 

1 

2 

2 

2 

2 

09-11  LST 

1 

1 

2 

2 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

3 

1 

1 

12-14  LST 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

# 

» 

3 

3 

4 

4 

2 

15-17  LST 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

3 

2 

18-20  LST 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

21-23  LST 

2 

2 

* 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

2 

# 

2 

# 

# 

# 

2 

1 

2 

3 

2 

03-05  LST 

7 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

6 

3 

06-08  LST 

9 

8 

2 

3 

1 

1 

1 

4 

3 

6 

7 

4 

09-11  LST 

10 

9 

11 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

4 

7 

8 

5 

12-14  LST 

10 

12 

9 

6 

3 

2 

1 

2 

5 

4 

8 

10 

6 

15-17  LST 

6 

8 

5 

3 

3 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 

18-20  LST 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

4 

2 

21-23  LST 

2 

# 

0 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

ALL  HOURS 

6 

5 

2 

3 

1 

' 

2 

3 

3 

5 

6 

3 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

# 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

# 

1 

03-05  LST 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

0 

1 

# 

1 

06-08  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

09-11  LST 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

5 

4 

5 

3 

2 

1 

3 

12-14  LST 

1 

1 

# 

2 

1 

2 

4 

3 

3 

4 

1 

1 

2 

15-17  LST 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

18-20  LST 

# 

# 

0 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

21-23  LST 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

# 

# 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

^r-er 


M 


m  vtw 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/ YEAR 


SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

5 

1 

if 

2 

3 

12 

2 

5 

7 

3 

2 

2 

03-05  LST 

7 

7 

6 

8 

6 

15 

4 

4 

6 

3 

5 

6 

06-08  LST 

11 

8 

7 

4 

10 

11 

7 

14 

14 

5 

12 

11 

09-11  LST 

7 

7 

5 

3 

6 

9 

5 

10 

13 

4 

7 

6 

12-14  LST 

3 

6 

3 

2 

3 

3 

2 

6 

9 

3 

4 

4 

15-17  LST 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

8 

9 

2 

2 

2 

18-20  LST 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

10 

11 

2 

2 

3 

21-23  LST 

3 

1 

1 

3 

2 

11 

1 

5 

4 

5 

if 

1 

ALL  HOURS 

5 

4 

3 

3 

4 

8 

3 

8 

9 

3 

4 

4 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<  500/1 

FEB 

.5  MI 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

4 

0 

0 

2 

1 

6 

1 

2 

3 

1 

if 

2 

03-05  LST 

4 

5 

4 

2 

3 

8 

4 

1 

3 

2 

4 

4 

06-08  LST 

4 

5 

5 

3 

6 

9 

5 

5 

6 

3 

6 

5 

09-11  LST 

4 

3 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

5 

1 

4 

4 

12-14  LST 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

2 

15-17  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

if 

2 

3 

1 

2 

1 

18-20  LST 

1 

1 

if 

1 

2 

2 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

21-23  LST 

2 

0 

it 

1 

1 

1 

0 

8 

3 

3 

0 

# 

ALL  HOURS 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

2 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<  300/1 

FEB 

MI: 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

2 

0 

0 

1 

0 

2 

1 

if 

if 

0 

0 

if 

03-05  LST 

2 

2 

2 

if 

1 

4 

4 

0 

0 

1 

1 

1 

06-08  LST 

2 

2 

2 

1 

4 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

09-11  LST 

2 

1 

1 

# 

if 

1 

1 

if 

1 

if 

if 

1 

12-14  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

if 

if 

if 

if 

if 

1 

1 

15-17  LST 

1 

# 

it 

if 

1 

if 

if 

0 

it 

if 

1 

# 

18-20  LST 

if 

1 

if 

if 

if 

1 

0 

9 

it 

it 

if 

1 

21-23  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

# 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

2 

if 

# 

1 

1 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<  100/0.25  MI: 

FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

if 

0 

0 

0 

if 

03-05  LST 

if 

1 

if 

0 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

if 

06-08  LST 

1 

# 

if 

0 

2 

2 

3 

1 

# 

1 

# 

0 

09-11  LST 

# 

# 

0 

# 

0 

if 

if 

0 

0 

it 

0 

0 

12-14  LST 

if 

it 

if 

0 

0 

if 

if 

if 

0 

0 

if 

0 

15-17  LST 

# 

0 

if 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

if 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

if 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

if 

if 

if 

if 

1 

1 

if 

if 

if 

it 

it 

ECR-CLT15a 


I’JiW i.'  v. 


L\»tVi\ 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  RIO  DE  JANEIRO,  BRAZIL 
LOCATION:  22°49’S,  43#15'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985 


1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 
MEAN  DLY  MAX 
(CAN 

MEAN  DLY  MIN 
EXTREME  MIN 

#  DAYS  >  90 

#  DAYS  T  32 

#  DAYS  ?  0 


MAXIMUM 
MEAN 
MINIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >0.01 

#  DAYS  V0.5 


MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >0.1 

#  DAYS  Vi  .5 


STATION  #:  837550 

ELEVATION  (FEET):  30 
PERIOD:  7301-8412 


ICAO  ID:  SBfU 
LST  -  GMT  -3 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

’F) 

100 

100 

102 

96 

93 

92 

99 

100 

97 

100 

102 

102 

102 

85 

86 

84 

GO 

79 

77 

77 

77 

77 

79 

81 

83 

80 

80 

80 

79 

76 

73 

71 

71 

72 

72 

73 

76 

78 

75 

76 

76 

75 

72 

70 

67 

67 

67 

6-3 

70 

72 

74 

71 

64 

59 

68 

41 

55 

50 

51 

58 

54 

62 

45 

63 

41 

5 

4 

3 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

(INCHES) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

* 

» 

• 

« 

« 

* 

« 

it 

• 

* 

• 

4.9 

4.8 

5.1 

4.2 

3.1 

2.1 

1.6 

1.7 

2.6 

3.1 

4.1 

5.4 

42 

» 

« 

• 

* 

» 

• 

* 

* 

• 

* 

« 

* 

* 

4 

5 

5 

9 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

7 

9 

13 

11 

12 

10 

10 

7 

7 

7 

11 

13 

13 

14 

128 

« 

* 

* 

» 

* 

• 

• 

* 

» 

» 

» 

• 

ES) 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

II 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  (CAN  RELATIVE  HUMIDITY  (<)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

1 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

89 

88 

86 

87 

84 

85 

87 

RH  (13  LST) 

1 

63 

63 

66 

66 

67 

66 

64 

62 

68 

69 

65 

65 

65 

VAPOR  PRESS 

1 

.79 

.81 

.78 

.74 

.67 

.62 

.59 

.61 

.62 

.65 

.69 

.76 

.69 

DEWPOINT 

1 

71 

72 

71 

69 

66 

64 

63 

64 

64 

65 

67 

70 

67 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT /KNOTS) 

/  99 

.95* 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
(CAN  SPEED 

1 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

7 

(ALL  OBS) 

1 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

MAX  (PK  GST) 

• 

• 

• 

* 

» 

• 

» 

* 

* 

« 

* 

• 

• 

PRESSURE  ALT 

1 

350 

350 

350 

200 

350 

300 

300 

200 

300 

350 

350 

350 

350 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

2 

2 

3 

20 

DAYS  FOG  <7 

1 

10 

11 

13 

16 

18 

20 

17 

17 

14 

14 

11 

11 

172 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

{N 

> 

r 


■ft 

mt 

rjkjri 

I 

I 


A-v 


w 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  8** 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (22  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

14 

16 

16 

16 

18 

19 

18 

29 

29 

25 

24 

20 

03-05  LST 

15 

11 

15 

14 

18 

25 

20 

20 

30 

28 

23 

21 

20 

06-08  LST 

15 

15 

20 

23 

27 

32 

26 

33 

34 

29 

22 

21 

25 

09-11  LST 

16 

13 

21 

20 

26 

37 

29 

32 

33 

32 

18 

16 

25 

12-1  A  LST 

11 

7 

1  2 

1  1 

12 

21 

14 

19 

28 

19 

1  2 

12 

15 

15-17  LST 

11 

7 

15 

11 

10 

13 

9 

16 

19 

20 

15 

20 

14 

18-20  LST 

18 

15 

17 

16 

1  4 

17 

13 

21 

24 

30 

25 

29 

20 

21-23  LST 

21 

16 

18 

13 

17 

17 

17 

18 

27 

31 

27 

22 

20 

ALL  HOURS 

15 

12 

17 

16 

18 

23 

18 

22 

29 

27 

21 

21 

20 

8.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

5 

8 

7 

6 

1 1 

1  2 

1  0 

14 

12 

1  2 

13 

10 

03-05  LST 

7 

6 

7 

8 

9 

17 

12 

9 

17 

11 

10 

12 

10 

06-08  LST 

11 

1 1 

15 

17 

23 

27 

22 

26 

27 

24 

1  4 

12 

19 

09-11  LST 

9 

9 

16 

16 

20 

30 

24 

28 

24 

22 

1  2 

1 1 

18 

12-14  LST 

5 

2 

5 

3 

6 

14 

7 

10 

12 

10 

6 

5 

7 

15-17  ijST 

4 

2 

6 

3 

4 

6 

4 

7 

10 

1 1 

8 

8 

6 

18-20  LST 

10 

6 

10 

9 

8 

10 

8 

15 

17 

20 

16 

17 

12 

21-23  LST 

13 

8 

1 1 

7 

8 

12 

10 

11 

16 

19 

16 

12 

12 

ALL  HOURS 

8 

6 

10 

9 

1 1 

16 

1  2 

15 

17 

16 

12 

1 1 

1  2 

9.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

* 

1 

2 

3 

6 

3 

4 

6 

3 

4 

4 

3 

03-05  LST 

2 

2 

2 

3 

4 

11 

3 

3 

6 

3 

4 

2 

4 

06-08  LST 

4 

6 

7 

8 

14 

18 

1  2 

12 

1  2 

10 

5 

5 

9 

09-11  LST 

3 

4 

8 

8 

15 

22 

15 

14 

12 

8 

6 

3 

10 

12-14  LST 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

4 

4 

6 

4 

3 

2 

3 

15-17  LST 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

6 

4 

4 

6 

3 

18-20  LST 

2 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

5 

5 

6 

8 

8 

4 

21-23  LST 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

4 

3 

5 

6 

4 

4 

3 

ALL  HOURS 

2 

2 

3 

4 

5 

9 

6 

6 

8 

6 

5 

4 

5 

10.  i  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

:  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

M*a.\ 


OPERATIONAL 

CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

STATION: 

RIO  DE  JANEIRO,  BRAZIL 

STATION  # :  837550 

ICAO  ID 

LOCATION : 

22®49 'S,  43«15'W 

ELEVATION  (FEET):  30 

LST  -  a 

PREPAPED 

BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985 

PERIOD:  7301-8412 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 
00-02  LST  ##1####0# 

03-05  LST  #00####0# 

06-08  LST  000000000 

09-11  LST  0#0000000 

1 2—1 M  LST  #  0  #  0  #  0  0  0  0 

15-17  LST  22###00#0 

18-20  LST  5  3  1  1  1  #  #  #  0 

21-23  LST  41  21  01  #0# 

ALL  HOURS  111###### 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE : 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
1 2-1 4  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


t  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-1*1  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


%  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-1 1  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  S 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE (S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 


5.  t  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


7.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


>  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

3 

6 

3 

4 

6 

3 

4 

4 

3 

4 

11 

3 

3 

6 

3 

4 

2 

4 

14 

18 

12 

12 

12 

10 

5 

5 

9 

15 

22 

15 

14 

12 

8 

6 

3 

10 

2 

8 

4 

4 

6 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

6 

4 

4 

6 

3 

2 

4 

3 

5 

5 

6 

8 

8 

4 

2 

5 

4 

3 

5 

6 

4 

4 

3 

5 

9 

6 

6 

8 

6 

5 

4 

5 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

6 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

8 

12 

8 

6 

8 

4 

2 

3 

5 

8 

14 

8 

8 

7 

2 

3 

2 

5 

1 

4 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

* 

1 

1 

1 

3 

# 

» 

2 

# 

1 

1 

1 

5 

7 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

3 

5 

6 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

4 

4 

# 

# 

0 

# 

» 

t 

0 

# 

4 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SAO  PAULO,  BRAZIL 
LOCATION:  23°38’S,  96°39'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985 


STATION  # :  837780 

ELEVATION  (FEET):  2631 
PERIOD:  7301-8141 2 


ICAO  ID:  SBCB 
LST  -  GMT  -3 


SOURCE 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


1 


$E 


$E  $E  $E  $E 


$E 


$E  $E  $E  $E 


$E 

7 


PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN)  17778777787 
MEAN  SPEED 

(ALL  OBS)  1  65555556777 

MAX  (PK  GST)  »»«**«*»*»* 

PRESSURE  ALT  1  2650  2600  2650  2550  2550  2750  2800  2750  2650  2650  2650 


$E 

7 


$E 

7 


2750  2800 


*>  / 


# 


NO.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

fffi 

EXTREME  MAX 

1  102 

98 

105 

100 

87 

90 

87 

93 

97 

101 

99 

101 

105 

MEAN  DLY  MAX 

1  80 

83 

81 

76 

73 

71 

72 

79 

79 

77 

78 

79 

76 

ft® 

MEAN 

1  72 

73 

71 

67 

62 

60 

59 

62 

63 

65 

67 

70 

66 

MEAN  DLY  MIN 

1  65 

66 

69 

60 

56 

53 

52 

59 

56 

59 

62 

69 

59 

EXTREME  MIN 

1  50 

91 

52 

91 

37 

28 

30 

30 

35 

39 

33 

39 

28 

#  DAYS  >  90 

1  9 

7 

3 

1 

0 

# 

0 

1 

2 

3 

1 

1 

23 

#  DAYS  T  32 

1  0 

0 

0 

0 

0 

# 

if 

# 

0 

0 

0 

0 

if 

#  DAYS  7  0 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

gg 

MAXIMUM 

ft 

* 

# 

« 

* 

« 

« 

* 

* 

X 

* 

ft 

« 

MEAN 

2  16.6 

16.6 

19.2 

12.3 

8.3 

7.8 

6.5 

7.7 

10.9 

12.2 

19.3 

19.6 

192 

x® 

MINIMUM 

* 

* 

* 

» 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

« 

SM 

MAX  29  HR 

* 

» 

* 

* 

• 

» 

« 

* 

* 

* 

* 

» 

ft 

#  DAYS  >0.01 

2  18 

16 

15 

12 

11 

10 

8 

10 

13 

1 6 

16 

16 

1 61 

v£y 

#  DAYS  TO. 5 

* 

» 

* 

» 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

» 

* 

ft? 

MEAN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

« 

ft 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

MAX  29  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

#  DAYS  >0.1 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

Pv; 

#  DAYS  Tl  .5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

9.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (*) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg)  /  1 

DEWPOINT 

(°F) 

» 

RH  (06  LST)  1 

95 

96 

96 

97 

97 

96 

95 

95 

V9 

96 

95 

95 

95 

RH  (15  LST)  1 

62 

59 

59 

61 

59 

57 

52 

52 

57 

59 

61 

66 

58 

VAPOR  PRESS  1 

.69 

.69 

.63 

.57 

.99 

.99 

.92 

.99 

.97 

.52 

.56 

.62 

.53 

DEWPOINT  1 

65 

65 

65 

61 

57 

59 

53 

59 

56 

59 

61 

64 

59 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS) 

/  99 

.95* 

HIGHEST 

PRESSURE  , 

ALTITUDE 

(FEET) 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

/  BLOWING  SAND 

& 

DUST  (BNBD) 

7? 

CLD  COVER 

1 

6 

5 

6 

5 

5 

9 

9 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

A 

DAYS  TSTMS 

1 

8 

6 

5 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

9 

5 

90 

DAYS  FOG  <7 

1 

23 

21 

26 

26 

27 

26 

26 

27 

26 

26 

29 

22 

300 

DAYS  BNBD  <7 

1 

# 

* 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

if 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

3 


A0-A108  271 


UNCLASSIFIED 


STATION  CLIMATIC  SUMMARIES  LATIN  AHERICACU)  AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL  APPLICATIONS  CENTER  SCOTT  AFB 
IL  NOV  07  USAFETAC/DS-87/032 


v*.r*.)rt  vw+vw  \}*\i*.v«vf  wwimmwwwwnf  wwwwvwi 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY.  OR  0.05  INCH.  OR  0.5  t,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 
i\  2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (55  YRS  DATA) 

?  3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

41 

44 

57 

73 

70 

67 

61 

65 

77 

66 

59 

46 

61 

03-05  LST 

53 

57 

71 

77 

77 

75 

67 

71 

82 

71 

71 

57 

70 

06-08  LST 

55 

62 

74 

82 

79 

75 

72 

72 

81 

77 

65 

62 

72 

09-11  LST 

41 

37 

49 

51 

58 

56 

48 

57 

56 

52 

44 

53 

50 

12-14  LST 

51 

36 

46 

40 

33 

29 

20 

29 

38 

39 

49 

54 

39 

15-17  LST 

48 

38 

51 

40 

29 

27 

22 

32 

46 

47 

45 

58 

40 

18-20  LST 

49 

49 

58 

51 

43 

36 

39 

50 

62 

63 

57 

60 

51 

21-23  LST 

41 

46 

55 

60 

51 

51 

49 

49 

65 

61 

53 

46 

53 

ALL  HOURS 

48 

46 

57 

59 

55 

52 

47 

53 

63 

59 

55 

55 

54 

8.  t  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

26 

29 

36 

57 

60 

55 

54 

55 

58 

48 

43 

25 

46 

03-05  LST 

38 

45 

56 

67 

71 

69 

62 

63 

67 

56 

59 

36 

58 

06-08  LST 

46 

56 

69 

76 

72 

69 

66 

66 

74 

67 

54 

51 

64 

09-11  LST 

21 

19 

34 

37 

44 

46 

43 

48 

46 

36 

24 

30 

36 

12-14  LST 

12 

8 

14 

10 

10 

12 

9 

16 

16 

13 

13 

13 

12 

15-17  LST 

18 

13 

20 

15 

12 

15 

9 

22 

26 

26 

19 

24 

18 

18-20  LST 

33 

29 

40 

35 

32 

30 

33 

44 

56 

52 

41 

40 

39 

21-23  LST 

27 

30 

36 

43 

41 

44 

41 

45 

54 

47 

40 

32 

40 

ALL  HOURS 

27 

28 

38 

42 

42 

42 

39 

45 

50 

43 

37 

31 

39 

9.  t  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1 

): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

17 

20 

36 

44 

43 

40 

41 

42 

31 

25 

18 

31 

03-05  LST 

25 

32 

39 

52 

61 

58 

49 

51 

48 

38 

40 

23 

43 

06-08  LST 

31 

43 

55 

60 

57 

58 

55 

53 

58 

47 

36 

32 

49 

09-11  LST 

10 

8 

19 

21 

29 

31 

30 

-33 

27 

17 

10 

10 

21 

12-14  LST 

5 

3 

7 

5 

4 

6 

6 

9 

10 

5 

7 

6 

6 

15-17  LST 

10 

4 

10 

9 

6 

10 

7 

15 

15 

16 

12 

12 

11 

18-20  LST 

17 

16 

23 

19 

19 

19 

22 

30 

35 

30 

22 

23 

23 

21-23  LST 

10 

15 

15 

25 

26 

29 

28 

32 

39 

25 

21 

16 

24 

ALL  HOURS 

16 

17 

23 

28 

31 

32 

29 

33 

34 

26 

22 

17 

26 

10.  t  FREQ  OF 

•  CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

2 

3 

11 

11 

10 

9 

9 

4 

3 

3 

1 

6 

03-05  LST 

6 

8 

10 

18 

19 

15 

14 

11 

6 

4 

7 

4 

10 

06-08  LST 

4 

11 

13 

16 

19 

19 

14 

11 

7 

9 

6 

3 

11 

09-11  LST 

0 

* 

# 

2 

4 

5 

4 

2 

# 

# 

1 

# 

2 

12-14  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

# 

# 

* 

# 

1 

# 

15-17  LST 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

1 

# 

0 

# 

18-20  LST 

» 

0 

1 

# 

# 

* 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

21-23  LST 

1 

0 

0 

2 

5 

4 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

2 

ALL  HOURS 

2 

3 

3 

6 

7 

7 

6 

5 

2 

2 

2 

1 

4 

& 
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OPERATIONAL 

CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

STATION : 

SAO  PAULO,  BRAZIL 

STATION  #:  837780 

ICAO  ID 

LOCATION : 

23°38'S,  A6#39'W 

ELEVATION  (FEET):  2631 

LST  -  a 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985 

PERIOD:  7301-8412 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-1 A  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-1  A  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


t  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-1  A  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


%  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-1 A  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/YEAR 

SOURCE (S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 

3. 


5.  J  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

16 

17 

20 

36 

44 

03-05  LST 

25 

32 

39 

52 

61 

06-08  LST 

31 

43 

55 

60 

57 

09-11  LST 

10 

8 

19 

21 

29 

12-14  LST 

5 

3 

7 

5 

4 

15-17  LST 

10 

4 

10 

9 

6 

18-20  LST 

17 

16 

23 

19 

19 

21-23  LST 

10 

15 

15 

25 

26 

ALL  HOURS 

16 

17 

23 

28 

31 

6.  t  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

9 

10 

15 

27 

31 

03-05  LST 

18 

21 

29 

39 

50 

06-08  LST 

20 

31 

40 

45 

45 

09-11  LST 

4 

5 

8 

13 

17 

12-14  LST 

3 

1 

4 

3 

1 

15-17  LST 

6 

2 

6 

5 

4 

18-20  LST 

6 

8 

12 

11 

8 

21-23  LST 

6 

6 

Q 

15 

16 

ALL  HOURS 

9 

11 

15 

20 

21 

7.  t  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

4 

7 

8 

20 

21 

03-05  LST 

11 

12 

20 

27 

34 

06-08  LST 

9 

20 

26 

31 

33 

09-11  LST 

1 

3 

3 

5 

8 

12-14  LST 

1 

# 

2 

1 

1 

15-17  LST 

2 

1 

2 

2 

2 

18-20  LST 

2 

1 

3 

2 

3 

21-23  LST 

3 

1 

4 

8 

9 

ALL  HOURS 

4 

6 

8 

12 

1  4 

8.  J  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

1 

2 

2 

8 

9 

03-05  LST 

3 

4 

6 

11 

14 

06-08  LST 

2 

9 

9 

1 1 

14 

09-11  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

# 

0 

0 

# 

0 

18-20  LST 

* 

0 

# 

0 

* 

21-23  LST 

0 

0 

0 

2 

4 

ALL  HOURS 

1 

2 

2 

4 

5 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

43 

40 

41 

42 

31 

25 

18 

31 

57 

49 

51 

48 

39 

40 

23 

43 

58 

55 

53 

58 

47 

36 

32 

49 

31 

30 

33 

27 

17 

10 

10 

21 

6 

6 

9 

10 

5 

7 

6 

6 

10 

7 

15 

15 

16 

12 

12 

11 

19 

22 

30 

35 

30 

22 

23 

23 

29 

28 

32 

39 

25 

21 

16 

24 

32 

29 

33 

34 

26 

22 

17 

26 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

32 

30 

27 

23 

20 

15 

11 

21 

44 

37 

37 

30 

27 

27 

15 

31 

46 

39 

40 

39 

31 

25 

20 

35 

21 

17 

21 

13 

7 

4 

5 

12 

4 

2 

4 

6 

2 

2 

3 

3 

6 

4 

8 

9 

6 

5 

7 

6 

12 

10 

17 

16 

14 

11 

9 

11 

21 

15 

18 

18 

13 

11 

8 

13 

23 

19 

21 

20 

15 

13 

10 

17 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

19 

20 

16 

13 

13 

8 

5 

13 

29 

26 

21 

17 

16 

14 

9 

20 

32 

24 

22 

19 

19 

14 

7 

21 

14 

8 

10 

5 

3 

1 

2 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

4 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

13 

8 

7 

6 

5 

4 

2 

6 

15 

11 

10 

9 

8 

6 

4 

9 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

6 

7 

7 

3 

2 

2 

» 

4 

11 

8 

8 

3 

3 

5 

2 

7 

12 

11 

9 

4 

6 

4 

2 

8 

2 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

3 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

4 

4 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SANTIAGO,  CHILE  STATION  #:  855740  ICAO  ID:  SCEL 

LOCATION:  33823’S,  70°47’W  ELEVATION  (FEET):  1554  LST  -  GKT  -4 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985  PERIOD:  7301-8412 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

1 

95 

102 

102 

90 

81 

86 

77 

84 

82 

93 

91 

93 

102 

MEAN  DLY  MAX 

1 

85 

83 

79 

72 

64 

57 

56 

60 

64 

71 

76 

82 

71 

(CAN 

1 

69 

67 

63 

57 

52 

47 

47 

49 

52 

57 

62 

67 

58 

MEAN  DLY  MIN 

1 

54 

52 

49 

44 

42 

38 

38 

39 

42 

45 

48 

51 

45 

EXTREfE  MIN 

1 

43 

32 

30 

30 

26 

21 

21 

24 

24 

30 

32 

32 

21 

#  DAYS  >  90- 

1 

6 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

17 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

1 

1 

2 

3 

8 

8 

6 

2 

1 

1 

* 

33 

#  DAYS  7  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

( INDIES) 

MAXIMUM 

2 

1.6 

3. 3 

1.6 

3.4 

10.6 

5.7 

6.6 

7.8 

4.4 

1.8 

1.6 

1.8 

26.5 

MEAN 

2 

.1 

.2 

.2 

.7 

2.7 

2.7 

2.4 

2.3 

.8 

.6 

.2 

.1 

13 

MINIMUM 

2 

0 

0 

0 

0 

.2 

0 

# 

# 

#. 

0 

0 

0 

5 

MAX  24  HR 

2 

.9 

2, 1 

.9 

2.4 

2.9 

2.2 

2.4 

3.0 

1  .2 

.9 

1  .2 

1.5 

3 

#  DAYS  >0.01 

2 

# 

1 

1 

3 

6 

8 

8 

7 

5 

3 

2 

1 

45 

#  DAYS  TO. 5 

* 

* 

* 

• 

• 

» 

» 

« 

• 

• 

* 

» 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

ft 

* 

• 

» 

i 

• 

» 

• 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

» 

» 

• 

» 

MAX  24  HR 

* 

ft 

• 

• 

» 

• 

» 

« 

* 

* 

» 

* 

« 

#  DAYS  >0.1 

* 

ft 

* 

# 

» 

* 

• 

* 

» 

* 

» 

• 

• 

#  DAYS  71.5 

ft 

# 

• 

• 

» 

» 

» 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

» 

* 

• 

• 

» 

» 

• 

» 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (*)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

1 

86 

87 

90 

91 

94 

95 

94 

94 

93 

92 

90 

88 

91 

RH  (16  LST) 

1 

35 

34 

39 

45 

60 

65 

66 

61 

56 

47 

41 

39 

49 

VAPOR  PRESS 

1 

.41 

.40 

.38 

.33 

.32 

.27 

.28 

.29 

.31 

.33 

.36 

.38 

.34 

DEWPOINT 

1 

52 

52 

50 

47 

45 

42 

42 

43 

45 

47 

49 

52 

47 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/ KNOTS) 

/  99 

.95*  1 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

As 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

6 

(ALL  OBS) 

1 

6 

6 

5 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

4 

MAX  (PK  GST) 

1 

30 

24 

24 

18 

45 

30 

30 

20 

25 

35 

30 

30 

45 

PRESSURE  ALT 

1 

1900 

1850 

1950 

1850 

2000 

1900 

1900 

1900 

1950 

2050 

2100 

1900 

2100 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

i  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

I 

1 

1 

» 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

7 

DAYS  FOG  <7 

1 

2 

4 

9 

13 

19 

19 

20 

20 

13 

10 

6 

6 

141 

DAYS  BNBD  <7 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

I 

# 

# 

2 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

■  "if 

V’ 


}  l 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH.  OR  0.5  t,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  ~  DEC  84 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (30  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

4 

9 

22 

35 

48 

41 

46 

32 

20 

13 

17 

27 

03-05  LST 

7 

13 

25 

35 

47 

52 

49 

53 

44 

32 

27 

23 

37 

06-08  LST 

22 

26 

40 

45 

56 

57 

54 

63 

49 

41 

31 

31 

45 

09-11  LST 

9 

16 

27 

33 

46 

50 

49 

42 

38 

21 

20 

17 

34 

12-14  LST 

1 

4 

8 

16 

25 

32 

33 

26 

21 

7 

4 

3 

17 

15-17  LST 

1 

2 

4 

7 

13 

22 

23 

16 

10 

6 

3 

2 

1 1 

18-20  LST 

1 

1 

7 

8 

18 

24 

25 

17 

10 

4 

2 

1 

1 1 

21-23  LST 

0 

3 

10 

17 

26 

37 

36 

30 

24 

10 

10 

6 

22 

ALL  HOURS 

6 

9 

18 

24 

34 

41 

39 

38 

29 

18 

14 

12 

26 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

3 

7 

17 

30 

42 

36 

38 

22 

14 

6 

2 

21 

03-05  LST 

5 

10 

22 

30 

43 

45 

41 

46 

34 

25 

20 

15 

31 

06-08  LST 

19 

21 

37 

40 

53 

51 

46 

56 

38 

32 

25 

25 

39 

09-11  LST 

7 

11 

23 

29 

43 

45 

42 

43 

22 

14 

11 

8 

28 

12-14  LST 

1 

2 

6 

11 

22 

27 

26 

22 

8 

4 

2 

1 

13 

15-17  LST 

1 

1 

2 

5 

10 

19 

17 

12 

2 

2 

# 

1 

7 

18-20  LST 

1 

1 

6 

6 

16 

20 

21 

11 

4 

2 

1 

1 

9 

21-23  LST 

0 

3 

6 

13 

19 

31 

29 

19 

13 

5 

4 

3 

16 

ALL  HOURS 

5 

7 

15 

20 

31 

35 

32 

32 

18 

13 

9 

8 

21 

9.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

4 

11 

21 

29 

26 

27 

16 

10 

3 

2 

15 

03-05  LST 

3 

6 

16 

24 

35 

35 

31 

36 

25 

20 

13 

10 

24 

06-08  LST 

7 

12 

25 

30 

41 

39 

39 

45 

29 

25 

18 

19 

29 

09-11  LST 

1 

4 

12 

19 

29 

32 

30 

30 

12 

6 

4 

4 

17 

12-14  LST 

1 

1 

1 

3 

8 

13 

12 

8 

2 

1 

1 

1 

5 

15-17  LST 

1 

# 

1 

* 

2 

6 

7 

5 

0 

# 

# 

# 

2 

18-20  LST 

1 

0 

1 

# 

6 

9 

8 

5 

# 

# 

0 

0 

3 

21-23  LST 

0 

0 

0 

4 

9 

15 

14 

11 

3 

2 

1 

0 

7 

ALL  HOURS 

2 

3 

9 

13 

20 

23 

21 

22 

12 

9 

6 

5 

13 

10.  t  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

1 

1 

4 

9 

14 

12 

12 

8 

2 

1 

0 

6 

03-05  LST 

1 

2 

8 

12 

11 

16 

14 

17 

13 

6 

4 

2 

10 

06-08  LST 

2 

4 

11 

13 

20 

19 

16 

21 

14 

9 

6 

4 

12 

09-11  LST 

0 

0 

2 

3 

8 

8 

9 

6 

2 

0 

* 

0 

4 

12-14  LST 

» 

# 

# 

# 

1 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

* 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

» 

0 

# 

0 

0 

* 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

* 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

4 

5 

3 

# 

0 

0 

0 

2 

ALL  HOURS 

# 

1 

3 

5 

7 

8 

7 

8 

5 

3 

2 

1 

5 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION*  SANTIAGO,  CHILE 
LOCATIONS  33#23'S,  70*47 'W 
PREPARED  BY  SJSAFETAC/ECR  OCT  1985 


STATION  #*  855740 

ELEVATION  (FEET): 
PERIOD*  7301-8412 


ICAO  ID:  SCEL 
LST  -  GMT  -4 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (I  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS i 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


t  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST  #  #  #  2 
03-05  LST  #  0  #  3 
06-08  LST  1013 
09-11  LST  ##12 
12-14  LST  #111 
15-17  LST  ##11 
18-20  LST  1  #  #  1 
21-23  LST  #  1  #  2 
ALL  HOURS  ##12 

3.  t  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS j 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


4.  *  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


DEC  ANN 

0  # 

0  # 

#  # 

0  # 

0  # 

0  # 

0  # 

0  # 

#  # 


DEC  ANN 

#  2 


DEC  ANN 

0  # 


DEC  ANN 

0  # 


REMARKS:  *  »  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE (S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING  AND/OR 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIM 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

1 

1 

4 

11 

20 

29 

26 

26 

03-05  LST 

3 

6 

16 

23 

34 

34 

30 

34 

06-08  LST 

7 

11 

25 

30 

41 

38 

39 

45 

09-11  LST 

1 

4 

11 

18 

29 

31 

30 

30 

12-14  LST 

1 

1 

1 

3 

8 

12 

12 

8 

15-17  LST 

1 

# 

1 

# 

2 

6 

7 

5 

18-20  LST 

1 

0 

1 

# 

6 

9 

8 

5 

,  21-23  LST 

0 

0 

0 

4 

9 

15 

14 

10 

.  ALL  HOURS 

2 

3 

9 

12 

19 

22 

21 

21 

6.  i  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

# 

1 

3 

9 

15 

21 

20 

20 

03-05  LST 

2 

5 

14 

19 

24 

27 

24 

28 

06-08  LST 

5 

8 

19 

24 

33 

30 

29 

37 

09-11  LST 

# 

1 

7 

11 

18 

19 

20 

17 

12-14  LST 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

6 

3 

15-17  LST 

1 

# 

1 

# 

1 

3 

2 

2 

18-20  LST 

1 

0 

0 

# 

2 

3 

2 

2 

'  21-23  LST 

0 

0 

0 

3 

4 

9 

8 

5 

[  ALL  HOURS 

1 

2 

7 

9 

13 

15 

14 

15 

<  7.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

;  00-02  LST 

0 

1 

2 

6 

11 

17 

15 

14 

l  jA*:  03-05  LST 

1 

3 

11 

15 

17 

21 

21 

23 

C*T  06-08  LST 

3 

6 

14 

19 

25 

23 

21 

29 

09-11  LST 

0 

1 

3 

6 

11 

12 

12 

8 

i  12-14  LST 

# 

1 

1 

# 

1 

2 

2 

1 

15-17  LST 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

18-20  LST 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

21-23  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

6 

6 

3 

ALL  HOURS 

1 

2 

5 

6 

9 

10 

10 

10 

I  8.  i  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0, 

.25  MI: 

i 

t 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

,  00-02  LST 

0 

0 

0 

2 

6 

8 

8 

8 

03-05  LST 

# 

# 

2 

7 

9 

10 

10 

11 

/  06-08  LST 

# 

2 

6 

8 

16 

14 

11 

15 

1  09-1 1  LST 

0 

0 

1 

1 

5 

5 

5 

3 

1  12-14  LST 

» 

0 

# 

# 

# 

# 

* 

0 

15-17  LST 

* 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

f  18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

4 

1 

,  ALL  HOURS 

# 

# 

1 

3 

5 

5 

5 

5 

V 

y 

y 


O  cotnvo  sr 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BOGOTA/ELDORADO.  COLOMBIA 
LOCATION:  04‘42'N,  74#08!W 

PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  NOV  1984 

STATIONS 

ELEVATION 

PERIOD: 

1:  802220 
(FEET):  8355 
VARIED 

ICAO 
LST  - 

ID:  MCBO  9 

GMT  -5  1 

.OvfiV  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i.  TEMPERATURE  (°P) 

EXTREME  MAX 

77 

77 

77 

76 

76 

74 

74 

74 

75 

76 

74 

75 

77  ; 

MEAN  DLY  MAX 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

68 

67 

68 

68 

68 

69 

68  S 

MEAN 

57 

57 

58 

59 

58 

58 

57 

57 

57 

58 

58 

57 

58 

MEAN  DLY  MIN 

45 

46 

47 

49 

49 

48 

48 

47 

46 

48 

47 

45 

47 

EXTREME  MIN 

29 

23 

36 

34 

39 

40 

33 

35 

35 

36 

33 

34 

23  l 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

# 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

5.4 

5.5 

15.5 

13.1 

9.5 

6.0 

4.5 

4.5 

7.8 

13.2 

9.8 

5.9 

64.2  ; 

MEAN 

2.3 

2.6 

4.0 

5.8 

4.5 

2.4 

2.0 

2.2 

2.4 

6.3 

4.7 

2.6 

41.7  ? 

MINIMUM 

0.0 

0.1 

0.2 

0.5 

0.9 

0.0 

0.4 

0.3 

0.2 

1.0 

0.5 

0.4 

24.5  ! 

MAX  24  HR 

1.3 

1.6 

2.4 

1.8 

2.7 

1.1 

1.5 

1.2 

1.6 

2.3 

2.9 

1.9 

2.9  « 

#  DAYS  >  0.01 

9 

12 

13 

21 

20 

17 

17 

15 

14 

20 

18 

13 

189 

#  DAYS  7  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*  ” 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

N 

S 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  1 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o  j 

#  DAYS  7  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

97 

96 

95 

96 

96 

95 

93 

95 

95 

96 

97 

97 

96  »  ft 

RH  (12  LST) 

55 

59 

61 

67 

66 

66 

64 

63 

62 

64 

64 

61 

VAPOR  PRESS 

.34 

.36 

.38 

.39 

.38 

.37 

.35 

.35 

.35 

.37 

.38 

.36 

.37  j 

DEWPOINT 

48 

49 

50 

51 

51 

50 

48 

48 

49 

50 

50 

49 

49  , 

5.  SURFACE  WIND^(  16 

PT/ KNOTS)  / 

99.95Z  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

w 

j 

j 

PVLG  DRCTN 

W$ 

w$ 

w$ 

w$ 

NE$ 

B$ 

E$ 

E$ 

E$ 

NE$ 

w$ 

w$ 

E$  C 

MEAN  SPEED 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

4  1 

MAX  (PK  GSTS) 

30 

33 

30 

43 

40 

26 

52 

24 

41 

31 

39 

48 

52  ; 

PRESSURE  ALT 

8400 

8400 

8500 

8450 

8450 

8450 

8500 

8500 

8450 

8450 

8550 

8500 

8550  «, 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

(S 

CLD  COVER 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

#  DAYS  TSTMS 

# 

2 

5 

5 

4 

I 

# 

1 

2 

8 

6 

5 

36  i 

#  DAYS  FOG 

20 

16 

23 

13 

10 

6 

6 

14 

7 

17 

18 

17 

167  • 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  INDEX  OF  CLIMATIC  AND  WEATHER  DATA 

4.  WORLD  SURVEY  OF  CLIMATOLOGY 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

25 

21 

14 

12 

11 

11 

17 

16 

19 

18 

21 

23 

17 

03-05  LST 

37 

30 

21 

17 

15 

12 

17 

19 

22 

19 

27 

32 

22 

06-08  LST 

47 

35 

33 

24 

19 

15 

17 

24 

20 

22 

26 

37 

26 

09-11  LST 

12 

13 

17 

16 

14 

17 

21 

21 

23 

17 

15 

15 

17 

12-14  LST 

11 

17 

16 

26 

22 

21 

24 

26 

26 

27 

24 

22 

22 

15-17  LST 

11 

16 

14 

19 

16 

16 

17 

16 

18 

18 

17 

17 

16 

18-20  LST 

12 

12 

10 

19 

11 

13 

14 

14 

18 

18 

14 

15 

14 

21-23  LST 

15 

13 

10 

13 

10 

9 

12 

13 

17 

16 

15 

13 

13 

ALL  HOURS 

21 

19 

17 

18 

15 

14 

18 

19 

20 

19 

20 

21 

18 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

:  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

17 

12 

8 

5 

5 

3 

3 

2 

4 

6 

11 

13 

7 

03-05  LST 

32 

22 

16 

11 

10 

4 

3 

5 

9 

10 

19 

24 

13 

06-08  LST 

41 

29 

27 

15 

12 

6 

4 

9 

8 

15 

19 

31 

17 

09-11  LST 

4 

4 

4 

2 

1 

If 

» 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

12-14  LST 

t 

# 

> 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15-17  LST 

1 

1 

l 

l 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

l 

1 

18-20  LST 

If 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

21-23  LST 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

ALL  HOURS 

12 

9 

7 

5 

4 

2 

2 

3 

3 

5 

7 

9 

5 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

10 

7 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

5 

9 

10 

6 

03-05  LST 

27 

18 

13 

9 

8 

4 

2 

4 

7 

8 

15 

20 

11 

06-08  LST 

38 

25 

21 

12 

9 

5 

3 

8 

7 

14 

17 

27 

15 

09-11  LST 

3 

1 

2 

1 

# 

0 

# 

9 

1 

1 

l 

1 

1 

12-14  LST 

# 

# 

0 

1 

# 

1 

0 

9 

1 

# 

9 

9 

9 

15-17  LST 

1 

# 

# 

« 

0 

1 

If 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

18-20  LST 

# 

# 

# 

l 

l 

1 

9 

9 

» 

# 

# 

9 

I 

21-23  LST 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

ALL  HOURS 

10 

7 

5 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

4 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

2 

3 

5 

5 

3 

03-05  LST 

17 

8 

6 

5 

3 

2 

l 

1 

3 

5 

8 

11 

6 

06-08  LST 

22 

12 

8 

7 

4 

2 

2 

4 

4 

8 

10 

15 

8 

09-11  LST 

1 

# 

0 

9 

If 

0 

0 

0 

9 

If 

If 

0 

# 

12-14  LST 

If 

# 

0 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

21-23  LST 

1 

l 

1 

l 

# 

# 

If 

1 

1 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

6 

3 

2 

2 

l 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BOGOTA/ELDORADO,  COLOMBIA 
LOCATION:  04o42'N,  74°08'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  802220  ICAO  ID 
ELEVATION  (FEET):  8355  LST  -  G 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

0 

# 

# 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

03-05  LST 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

06-08  LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

# 

1 

3 

6 

4 

2 

1 

1 

3 

15-17  LST 

3 

7 

10 

8 

7 

3 

2 

3 

7 

18-20  LST 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

21-23  LST 

# 

# 

1 

1 

I 

9 

# 

# 

# 

ALL  HOURS 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

2 

4 

4 

10 

8 

10 

5 

5 

7 

03-05  LST 

2 

3 

4 

10 

6 

7 

5 

7 

5 

06-08  LST 

1 

2 

3 

7 

5 

5 

4 

5 

5 

09-11  LST 

1 

1 

3 

5 

7 

6 

4 

4 

4 

12-14  LST 

1 

3 

6 

14 

12 

11 

9 

10 

10 

15-17  LST 

5 

11 

11 

17 

14 

11 

11 

9 

11 

18-20  LST 

3 

8 

6 

14 

9 

8 

6 

5 

10 

21-23  LST 

2 

3 

4 

11 

9 

9 

6 

7 

11 

ALL  HOURS 

2 

5 

5 

11 

9 

8 

6 

6 

8 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

03-05  LST 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

09-11  LST 

# 

I 

# 

9 

# 

# 

9 

0 

# 

12-14  LST 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

0 

9 

15-17  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

21-23  LST 

9 

# 

0 

9 

9 

0 

# 

0 

9 

ALL  HOURS 

9 

9 

9 

9 

# 

# 

f 

0 

9 

OC 

# 


12 

2 

1 

3 


OC 
12 
6 
5 
3 
11 

18  i: 

13  1< 

13  « 

10 


OC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


OC' 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

9 

0 

9 


.  |k.  il.il.  i).  aim  |«.  t'i 


r»  t  *  Is*  l 


I 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  X 

FREQ  OF 

CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

14 

10 

6 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

5 

9 

10 

6 

03-05 

LST 

27 

18 

13 

9 

8 

4 

2 

4 

7 

8 

15 

20 

11 

06-08 

LST 

38 

25 

21 

12 

9 

5 

3 

8 

7 

14 

17 

27 

15 

09-11 

LST 

3 

1 

2 

1 

9 

0 

# 

# 

1 

1 

l 

1 

1 

12-14 

LST 

# 

9 

0 

1 

9 

1 

0 

9 

1 

9 

9 

# 

9 

15-17 

LST 

1 

# 

# 

9 

0 

1 

# 

1 

1 

l 

9 

9 

18-20 

LST 

9 

9 

# 

l 

1 

1 

I? 

# 

# 

9 

9 

9 

9 

21-23 

LST 

4 

3 

2 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

ALL  HOURS 

10 

7 

5 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

4 

6.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

6 

3 

03-05 

LST 

20 

10 

8 

7 

4 

2 

2 

2 

3 

6 

10 

14 

7 

06-08 

LST 

30 

18 

13 

9 

6 

4 

2 

5 

6 

10 

13 

21 

11 

09-11 

LST 

1 

# 

# 

9 

9 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

12-14 

LST 

9 

# 

0 

1 

9 

1 

0 

9 

# 

9 

# 

# 

15-17 

LST 

9 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

9 

# 

1 

9 

# 

# 

18-20 

LST 

0 

9 

# 

9 

9 

9 

# 

9 

9 

9 

0 

9 

# 

21-23 

LST 

2 

2 

1 

1 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

7 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

7.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

4 

3 

3 

1 

1 

l 

# 

2 

3 

5 

6 

3 

03-05 

LST 

18 

9 

6 

5 

4 

2 

2 

2 

3 

5 

9 

12 

6 

06-08 

LST 

26 

16 

11 

8 

5 

3 

2 

5 

5 

10 

12 

18 

10 

09-11 

LST 

1 

9 

9 

# 

# 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

9 

# 

12-14 

LST 

9 

9 

0 

# 

9 

# 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

# 

15-17 

LST 

9 

9 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

# 

18-20 

LST 

0 

0 

I 

9 

9 

9 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

# 

21-23 

LST 

1 

2 

1 

l 

9 

9 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

6 

4 

3 

2 

l 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

2 

8.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

2 

2 

l 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

3 

3 

2 

03-05 

LST 

11 

6 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

5 

6 

4 

06-08 

LST 

18 

9 

6 

5 

3 

1 

1 

3 

3 

5 

7 

9 

5 

09-11 

LST 

9 

# 

0 

* 

9 

0 

0 

0 

9 

# 

# 

0 

f 

12-14 

LST 

9 

I 

0 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

9 

# 

0 

# 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

1 

1 

# 

9 

0 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

# 

# 

ALL  HOURS 

4 

2 

2 

l 

1 

l 

9 

l 

l 

1 

2 

2 

1 

VvV.-W-.Vv 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ERNESTO  CORTISSOZ,  COLOMBIA 
LOCATION:  I0*54'N,  74*47^ 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984 


1.  TEMPERATURE  <°F) 

EXTREME  MAX  97 

MEAN  DLY  MAX  95 

MEAN  81 

MEAN  DLY  MIN  72 

EXTREME  MIN  66 

#  DAYS  >90  6 

#  DAYS  T  32  0 

#  DAYS  TO  0 


2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  *  * 

MEAN  #  # 

MINIMUM  *  * 

MAX  24  HR  *  * 

#  DAYS  >  0.01  #  # 

#  DAYS  7  0.5  *  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  0  0 

MAXIMUM  0  0 

MAX  24  HR  0  0 

#  DAYS  >0.1  0  0 

#  DAYS  7  1.5  0  0 


STATIONS  #:  800280 

ELEVATION  (FEET):  94 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MCBQ 
LST  -  GMT  -5 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AWN 

98 

97 

100 

100 

99 

102 

100 

100 

99 

96 

97 

102 

90 

90 

92 

93 

90 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

91 

81 

82 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

82 

82 

83 

72 

73 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

75 

64 

67 

68 

65 

56 

71 

69 

70 

68 

69 

67 

56 

5 

8 

15 

21 

17 

17 

21 

16 

10 

10 

6 

152 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 

CLD  COVER  1223554455 

#  DAYS  TSTMS  00#1455698 

#  DAYS  FOG  ####111222 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 


RH  (06  LST) 

87 

88 

89 

89 

93 

94 

92 

93 

94 

94 

94 

39 

92 

ft  * 

RH  (13  LST) 

61 

61 

60 

62 

63 

66 

65 

64 

67 

69 

67 

64 

64 

w  9 

-  m 

VAPOR  PRESS 

.80 

.80 

.81 

.85 

.90 

.91 

.89 

.91 

.91 

.91 

.90 

.84 

.87 

5 

DEWPOINT 

72 

72 

72 

74 

75 

76 

75 

75 

76 

76 

75 

73 

74 

| 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  / 

99.952 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

3 

PVLG  DRCTN 

NNE 

NNE 

NNE 

NNE 

NNE$ 

NNE$ 

NNE 

NNE$ 

NNE$ 

NNE$ 

NNE$ 

NNE 

NNE 

\ 

MEAN  SPEED 

11 

12 

12 

11 

7 

5 

7 

6 

5 

4 

6 

10 

3 

• 

MAX  (PK  GSTS) 

40 

42 

44 

40 

30 

28 

28 

41 

36 

39 

51 

68 

68 

PRESSURE  ALT 

500 

350 

300 

450 

450 

450 

400 

350 

450 

300 

450 

450 

500 

3 

RB MARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  I,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOORCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA 

7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

10 

11 

14 

19 

11 

7 

16 

17 

17 

12 

2 

13 

03-05  LST 

12 

13 

18 

24 

26 

20 

18 

21 

26 

26 

30 

11 

21 

06-08  LST 

25 

26 

28 

32 

36 

33 

32 

39 

41 

35 

33 

24 

33 

09-11  LST 

8 

7 

8 

16 

13 

17 

16 

14 

23 

23 

16 

11 

15 

12-14  LST 

2 

3 

3 

9 

15 

16 

10 

12 

21 

18 

15 

5 

12 

15-17  LST 

1 

2 

2 

7 

10 

10 

9 

9 

17 

11 

10 

3 

8 

18-20  LST 

7 

5 

7 

11 

13 

9 

6 

7 

14 

12 

10 

4 

9 

21-23  LST 

8 

9 

7 

11 

13 

8 

9 

10 

11 

10 

15 

6 

10 

ALL  HOURS 

9 

9 

11 

15 

18 

16 

14 

16 

22 

19 

17 

9 

15 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

JAN 

1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

7 

7 

9 

13 

6 

5 

12 

11 

12 

7 

1 

9 

03-05  LST 

10 

13 

15 

21 

23 

18 

16 

19 

23 

23 

29 

10 

19 

06-08  LST 

24 

25 

24 

30 

31 

29 

28 

35 

36 

32 

31 

21 

29 

09-11  LST 

3 

3 

4 

5 

4 

5 

6 

5 

10 

9 

7 

5 

6 

12-14  LST 

0 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

2 

1 

2 

15-17  LST 

0 

0 

1 

1 

4 

2 

3 

2 

5 

4 

3 

1 

3 

18-20  LST 

3 

3 

4 

6 

7 

4 

4 

4 

7 

6 

5 

4 

5 

21-23  LST 

5 

5 

5 

7 

8 

4 

7 

6 

6 

7 

7 

2 

6 

ALL  HOURS 

6 

7 

8 

10 

11 

9 

9 

10 

13 

12 

11 

6 

10 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI: 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

3 

3 

5 

3 

2 

4 

3 

3 

4 

0 

3 

03-05  LST 

6 

7 

8 

11 

11 

11 

11 

12 

15 

15 

21 

6 

12 

06-08  LST 

18 

17 

13 

19 

18 

20 

21 

23 

28 

24 

25 

16 

20 

09-11  LST 

2 

2 

1 

2 

# 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

12-14  LST 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

15-17  LST 

0 

0 

# 

0 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

18-20  LST 

# 

1 

0 

1 

# 

1 

9 

l 

2 

2 

1 

1 

1 

21-23  LST 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

# 

1 

ALL  HOURS 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

6 

6 

3 

5 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

9 

0 

# 

0 

0 

9 

03-05  LST 

1 

0 

# 

l 

9 

1 

2 

9 

2 

4 

4 

1 

1 

06-08  LST 

2 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

4 

5 

1 

2 

09-11  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

0 

# 

0 

9 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

0 

0 

9 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

18-20  LST 

0 

# 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

9 

0 

0 

# 

9 

21-23  LST 

0 

* 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

0 

1 

0 

9 

9 

ALL  HOURS 

1 

0 

# 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

1 

1 

9 

9 

w»w»¥w  gwgnnnaraww  ww  wn  nrwruruv' 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ERNESTO  CORTISSOZ,  COLOMBIA 
LOCATION:  10#54‘N,  74‘47’W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  800280  ICAO  ID:  MCBQ 

ELEVATION  (PEET):  94  LST  -  GMT  -5 

PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAR  APR 

#  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  # 

0  # 

0  0 

0  0 

#  # 


MAY  JUN 

1  0 

0  # 

#  0 

#  # 

3  3 

1  2 

1  4 

#  I 

t  l 


JUL  AUG 

1  1 

1  1 

0  0 

#  0 

1  2 

2  4 

1  2 

0  1 

1  1 


SEP  OCT  NOV 

2  3  2 

1  1  # 

#  #  # 

1  #  I 

2  2  2 

6  5  2 

4  3  2 

2  3  1 

2  2  1 


DEC  ANN 

0  1 

0  # 

0  # 

0  # 

#  1 

0  2 

0  1 

0  1 

#  1 


2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


V 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAR  APR 

1  0 

0  1 

0  1 

0  0 

0  2 

#  1 

0  1 

#  1 

»  1 


MAY  JUN 

1  1 

1  1 

1  1 

2  2 

5  4 

6  6 

3  6 

1  1 

2  3 


JUL  AUG 

1  2 

2  l 

1  1 

1  1 

2  3 

5  6 

4  8 

1  5 

2  3 


SEP  OCT  NOV 

3  4  3 

3  5  1 

2  4  2 

2  4  1 

5  7  4 

118  7 

10  8  5 

4  4  5 

5  5  3 


DEC  ANN 

#  1 

#  1 

0  1 

1  1 

1  3 

1  4 

#  4 

#  2 

1  2 


3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND  SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

1 

2 

1 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

1 

# 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

09-11  LST 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

12-14  LST 

2 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

2 

15-17  LST 

3 

5 

5 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

7 

3 

18-20  LST 

4 

7 

8 

7 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

3 

3 

21-23  LST 

2 

5 

7 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

ALL  HOURS 

2 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

3 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT 

AVAILABLE, 

#  -  0 

.0  < 

0.5, 

MI  - 

STATUTE 

MILES 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I 

.E.,  < 

24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN 

7 

73  - 

DEC  83 

—  • 

3. 

5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

i 

00-02  LST  2 

2 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

0 

3 

* 

i 

■ 

03-05  LST  5 

6 

6 

9 

8 

10 

9 

11 

12 

14 

21 

6 

10 

06-08  LST  6 

15 

13 

15 

17 

18 

20 

21 

24 

22 

24 

14 

19 

09-11  LST  2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

s 

12-14  LST  0 

0 

# 

l 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

15-17  LST  0 

0 

# 

0 

2 

1 

1 

l 

2 

1 

1 

0 

1 

B 

18-20  LST  # 

# 

0 

1 

# 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

r 

21-23  LST  1 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

2 

1 

# 

1  j 

■  * 

ALL  HOURS  3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

6 

3 

4 

6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI 

: 

£ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

00-02  LST  # 

0 

# 

# 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

y 

03-05  LST  2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

14 

2 

5 

■ 

h 

06-08  LST  8 

6 

4 

7 

8 

10 

11 

10 

14 

14 

15 

5 

10 

k»# 

• 

09-11  LST  1 

0 

0 

# 

0 

1 

0 

0 

1 

# 

# 

# 

0 

12-14  LST  0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

# 

0 

0 

S’ 

15-17  LST  0 

0 

0 

0 

1 

# 

l 

1 

1 

* 

11 

0 

0 

9 

18-20  LST  0 

# 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

3 

21-23  LST  0 

# 

.0 

0 

# 

# 

# 

0 

1 

1 

# 

0 

0 

1. 

r\ 

ALL  HOURS  2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

1 

2 

fK 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

i 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

00-02  LST  0 

0 

0 

I 

I 

* 

* 

I 

0 

1 

1 

0 

0 

1  fi 

03-05  LST  1 

# 

I 

1 

# 

2 

2 

2 

3 

5 

8 

2 

2 

06-08  LST  3 

l 

1 

2 

3 

3 

4 

3 

4 

7 

7 

2 

4 

09-11  LST  1 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

f 

0 

0 

* 

12-14  LST  0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

> 

15-17  LST  0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

1 

> 

# 

0 

0 

» 

18-20  LST  0 

# 

0 

# 

0 

I 

0 

1 

# 

0 

# 

1 

0 

* 

]■* 

21-23  LST  0 

# 

9 

# 

# 

# 

0 

0 

I 

# 

# 

# 

0 

* 

s 

ALL  HOURS  1 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

s 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

00-02  LST  0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

f 

03-05  LST  0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

s 

06-08  LST  1 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

09-11  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

> 

12-14  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

0 

» 

15-17  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20  LST  0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

> 

21-23  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

«■ 

i 

* 

* 

» 

* 

ALL  HOURS  # 

0 

# 

/if 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

;  vj.-, 

fr  ❖ 

R 

» 

p 

.....  -j  ■  ..  a 

V--./.?."/ 

*,■  V  V 

•  V  V  V 

v»  » 

O.*  v.v 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


A 

*» 


* 


•* 

s 

H 

U 

s 

t, 

\ 


<4 

A 


•« 

u 


STATION:  GOMEZ  NINO  AB,  COLOMBIA  STATIONS  #:  802340  ICAO  ID: 


LOCATION:  04°05*N,  73°34'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV 

1984 

ELEVATION  (FEET) 
PERIOD:  VARIED 

:  1200 

LST  - 

GMT 

-5 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

vv 

w 

l.  TEMPERATURE  ( 

°F) 

EXTREME  MAX 

99 

101 

100 

99 

98 

102 

93 

100 

99 

106 

104 

104 

106 

MEAN  DLY  MAX 

91 

90 

89 

88 

86 

87 

86 

87 

88 

91 

89 

90 

88 

MEAN 

81 

81 

81 

79 

78 

78 

77 

78 

77 

80 

79 

79 

78 

MEAN  DLY  MIN 

71 

73 

73 

70 

71 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

EXTREME  MIN 

61 

59 

59 

57 

51 

59 

57 

48 

48 

48 

51 

51 

48 

9  DAYS  >  90 

9 

12 

10 

3 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

41 

#  DAYS  T  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

1.6 

3.9 

5.7 

19.8 

20.0 

20.4 

17.9 

15.2 

15.9 

15.2 

13.9 

6.4 

155.9 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  0.01 

4 

6 

8 

19 

22 

20 

19 

17 

15 

15 

17 

9 

171 

#  DAYS  7  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (07  LST) 

79 

77 

81 

89 

90 

90 

91 

89 

88 

87 

87 

85 

86 

aV. 

RH  (13  LST) 

54 

53 

59 

66 

68 

71 

71 

69 

63 

65 

65 

59 

63 

VAPOR  PRESS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

DEWPOINT 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

E$ 

E$ 

NE$ 

NE$ 

NE$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

MEAN  SPEED 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

MAX  (PK  GSTS) 

16 

20 

20 

20 

20 

15 

19 

20 

20 

18 

19 

23 

23 

PRESSURE  ALT 

1700 

1750 

1650 

1750 

1650 

1650 

1600 

1650 

1700 

1750 

1700 

1600 

1750 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

.7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

#  DAYS  TSTMS 

# 

9 

1 

3 

2 

1 

l 

2 

3 

3 

3 

1 

20 

9  DAYS  FOG 

0 

9 

9 

9 

9 

I 

9 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

S 

A 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  0  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  I,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 
2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


00-02  LST 

JAN 

* 

FEB 

* 

MAR 

A 

APR 

A 

MAY 

A 

JUN 

A 

JUL 

A 

AUG 

A 

SEP 

A 

OCT 

A 

NOV 

A 

DEC 

A 

AN) 

A 

03-05  LST 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

2 

9 

16 

23 

18 

14 

22 

11 

9 

14 

8 

6 

13 

09-11  LST 

0 

3 

7 

16 

16 

11 

18 

9 

9 

8 

6 

2 

9 

12-14  LST 

3 

3 

7 

15 

21 

20 

23 

14 

13 

16 

16 

6 

13 

15-17  LST 

3 

3 

6 

10 

16 

13 

15 

9 

10 

6 

11 

4 

9 

18-20  LST 

6 

5 

7 

11 

16 

12 

15 

11 

10 

6 

13 

7 

10 

21-23  LST 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

3 

5 

9 

15 

18 

14 

19 

11 

10 

11 

11 

5 

11 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

JAN 

00-02  LST  * 

1500/3  MI: 

FEB  MAR 

A  A 

APR 

A 

MAY 

A 

JUN 

A 

JUL 

A 

AUG 

A 

SEP 

A 

OCT 

A 

NOV 

A 

DEC 

A 

ANt 

A 

03-05  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

1 

4 

8 

13 

15 

9 

13 

8 

5 

6 

5 

4 

8 

09-11  LST 

0 

1 

4 

11 

11 

6 

10 

7 

4 

4 

3 

0 

5 

12-14  LST 

1 

2 

4 

7 

7 

6 

9 

4 

4 

4 

2 

0 

4 

15-17  LST 

l 

1 

3 

3 

4 

6 

7 

3 

5 

2 

2 

0 

3 

18-20  LST 

2 

3 

2 

5 

7 

6 

6 

5 

4 

2 

3 

1 

4 

21-23  LST 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

1 

2 

4 

8 

9 

7 

9 

5 

4 

4 

3 

1 

5 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

JAN 

00-02  LST  * 

1000/2  MI: 

FEB  MAR 

a  A 

APR 

A 

MAY 

A 

JUN 

A 

JUL 

A 

AUG 

A 

SEP 

A 

OCT 

A 

NOV 

A 

DEC 

A 

ANI 

A 

03-05  LST 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

1 

3 

5 

10 

12 

5 

11 

5 

3 

5 

4 

3 

6 

09-11  LST 

0 

0 

4 

8 

8 

4 

6 

5 

2 

3 

2 

0 

4 

12-14  LST 

0 

0 

2 

5 

5 

4 

6 

2 

2 

3 

1 

0 

3 

15-17  LST 

#  ’ 

l 

1 

2 

4 

4 

4 

1 

4 

2 

1 

0 

2 

18-20  LST 

l 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

2 

21-23  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

1 

1 

3 

6 

6 

4 

6 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

00-02  LST  * 

<200/0.5  MI 

FEB  MAR 

A  A 

APR 

A 

MAY 

A 

JUN 

A 

JUL 

A 

AUG 

A 

SEP 

A 

OCT 

A 

NOV 

A 

DEC 

A 

ANI 

A 

03-05  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

1 

0 

l 

1 

1 

0 

1 

# 

0 

0 

1 

0 

I 

09-11  LST 

0 

0 

0 

1 

ft 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

# 

1 

ft 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

# 

0 

0 

1 

ft 

ft 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

«  ''**  ^  < vAV  s  «■'  Y**  ''"'i 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  GOMEZ  NINO  AB,  COLOMBIA 
LOCATION:  04‘05’N,  738  3  4’W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  802340 

ELEVATION  (FEET):  1200 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


ICAO  ID: 

LST  -  GMT  -5 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 


JAN  FEB  MAR  APR 


* 

* 

0 

0 

0 

0 


* 

* 

# 

0 

# 

0 


1 

# 

0 

3 


MAY 

* 

* 

# 

0 

0 

1 


JUN 

* 

* 

0 

0 

0 

# 


JUL 

* 

* 

1 
0 
# 

2 


AUG 

* 

* 

# 

* 

2 

1 


SEP 

* 

* 

1 

# 

3 

2 


OCT 

* 

* 

0 

# 

3 

3 


NOV 

* 

* 

0 

0 

3 

2 


DEC 

* 

* 

# 

0 

1 

# 


ANN 

* 

* 

# 

t 

1 

1 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

*  * 

*  * 


0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


MAR 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


APR 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


MAY 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


JUN 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


JUL  AUG 

*  * 

*  * 


0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


SEP 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


OCT 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


NOV 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


DEC 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


ANN 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


T  .  I  •, 
I  'll) 


'JWKWM 


9 


# 


I 


18-20  LST 

# 

1 

0 

1 

2 

l 

1 

1 

5 

4 

3 

1 

2 

M 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4 

t 

I 

# 

1 

1 

» 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

| 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

■K • 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*1 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

M 

06-08  LST 

1 

6 

10 

24 

20 

23 

20 

17 

14 

15 

9 

5 

14 

C9-11  LST 

0 

2 

8 

17 

16 

17 

20 

14 

5 

7 

5 

# 

9 

12-14  LST 

1 

2 

7 

13 

15 

15 

21 

13 

9 

10 

9 

5 

10 

K1 

15-17  LST 

1 

3 

5 

12 

18 

14 

17 

12 

10 

11 

14 

6 

10 

By 

18-20  LST 

# 

1 

3 

13 

11 

14 

9 

8 

10 

9 

9 

5 

8 

KS* 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

p 

ALL  HOURS 

4 

1 

3 

7 

16 

16 

17 

18 

13 

10 

11 

9 

4 

10 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

E 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

I  i’ 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

v 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*  , 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

\  VM 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

W 

nr 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

K 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Eft 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

a 


8 


8 


■a 


$ 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  9  -  0.0  <  0.5, 
4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E., 


MI  -  STATUTE  MILES 
<  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S) : 


1. 

2. 

3. 


USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

l 

3 

5 

10 

12 

5 

11 

5 

3 

5 

4 

3 

6 

09-11 

LST 

0 

0 

4 

8 

8 

4 

6 

5 

2 

3 

2 

9 

4 

12-14 

LST 

9 

9 

2 

5 

5 

4 

6 

2 

2 

2 

1 

0 

3 

15-17 

LST 

9 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

1 

4 

2 

1 

# 

2 

18-20 

LST 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

2 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4 

l 

1 

3 

5 

6 

4 

6 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

* 

06-08 

LST 

1 

2 

2 

4 

6 

3 

6 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

09-11 

LST 

0 

0 

2 

5 

5 

2 

4 

3 

1 

2 

1 

# 

2 

12-14 

LST 

0 

9 

2 

3 

3 

3 

4 

1 

1 

2 

* 

0 

2 

15-17 

LST 

0 

1 

l 

# 

# 

1 

2 

l 

9 

1 

# 

# 

1 

18-20 

LST 

1 

2 

0 

1 

1 

l 

1 

1 

9 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4 

# 

l 

1 

3 

3 

2 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

7.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

l 

9 

1 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

# 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

12-14 

LST 

0 

9 

1 

l 

l 

1 

1 

9 

0 

0 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

1 

0 

0 

# 

# 

1 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20 

LST 

1 

1 

0 

1 

9 

1 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4 

9 

1 

I 

l 

l 

1 

1 

9 

# 

# 

# 

# 

1 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

l 

0 

1 

1 

0 

0 

9 

# 

0 

0 

1 

0 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

# 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

# 

0 

0 

0 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4 

# 

0 

9 

9 

# 

9 

9 

9 

0 

0 

# 

0 

# 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MARCO  PIDEL  SUAREZ,  COLOMBIA 
LOCATION:  03S28’N,  76#30'W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  802590 

ELEVATION  (FEET):  3165 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID: 

LST  -  GMT  -5 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

l.  TEMPERATURE  ( 

°F) 

EXTREME  MAX 

92 

88 

86 

86 

87 

87 

86 

87 

91 

90 

90 

89 

92 

MEAN  DLY  MAX 

75 

74 

75 

74 

74 

76 

77 

77 

77 

74 

72 

73 

75 

MEAN 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

67 

66 

63 

68 

MEAN  DLY  MIN 

61 

61 

60 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

60 

61 

61 

EXTREME  MIN 

55 

54 

56 

55 

51 

57 

57 

56 

55 

55 

54 

55 

51 

#  DAYS  >  90 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

I 

I 

0 

3 

#  DAYS  T  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 
MEAN 
MINIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.01 

#  DAYS  T  0.5 


* 

5.1 

* 

* 

11 

* 


* 

3.0 

* 

* 

9 

* 


* 

3.3 

* 

* 

9 

* 


* 

6.6 

* 

* 

15 

* 


* 

7.6 

* 

* 

15 

* 


2.4 

* 


* 

8 

* 


* 

2.4 

* 

* 

9 

* 


* 

2.2 

* 

* 

6 

* 


3.1 

* 


* 

9 

* 


* 

8.7 

* 

* 

19 

* 


* 

6.2 

* 

* 

14 

* 


* 

6.4 

* 

* 

13 

* 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.1 

#  DAYS  T  1.5 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


107 


* 

57*0 

* 

* 

137 

* 


RH  (06  LST) 

90 

90 

90 

91 

93 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

RH  (15  LST) 

50 

51 

53 

57 

57 

54 

50 

48 

50 

56 

58 

56 

53 

VAPOR  PRESS 

.60 

.62 

.63 

.64 

.64 

.63 

.61 

.60 

.61 

.62 

.63 

.62 

.62 

DEWPOINT 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

64 

64 

65 

64 

64 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

NW$ 

NW$ 

NW$ 

NWS 

NWS 

NWS 

NWS 

NWS 

NWS 

NWS 

NWS 

NW$ 

NW$ 

MEAN  SPEED 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

MAX  (PK  GSTS) 

27 

22 

29 

35 

28 

22 

25 

31 

47 

49 

31 

39 

49 

PRESSURE  ALT 

3450 

3500 

3400 

3350 

3250 

3300 

3300 

3300 

3300 

3400 

3300 

3300 

3500 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

5 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

1 

3 

2 

4 

3 

l 

1 

2 

2 

4 

2 

3 

28 

#  DAYS  FOG 

I 

1 

l 

1 

l 

l 

# 

1 

# 

1 

l 

1 

9 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

#  ] 


» 

■*«<»» 


•>  .*• . 

•**.*»*. 


% 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFSTAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (2  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN! 

00-02  LST 

5 

9 

8 

7 

8 

6 

3 

3 

7 

9 

7 

7 

7 

03-05  LST 

7 

11 

9 

11 

11 

7 

5 

3 

7 

9 

10 

10 

8 

06-08  LST 

16 

17 

17 

18 

15 

13 

11 

8 

11 

17 

16 

16 

15 

09-11  LST 

6 

10 

9 

12 

11 

9 

5 

5 

8 

12 

14 

9 

9 

12-14  LST 

5 

6 

8 

7 

5 

3 

3 

2 

4 

6 

7 

5 

5 

15-17  LST 

2 

2 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

3 

18-20  LST 

2 

6 

7 

6 

6 

4 

3 

3 

3 

5 

4 

6 

5 

21-23  LST 

2 

6 

6 

6 

7 

3 

3 

3 

4 

9 

4 

6 

5 

ALL  HOURS 

6 

8 

9 

9 

8 

6 

4 

4 

6 

9 

8 

8 

7 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN! 

00-02  LST 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

# 

0 

1 

1 

* 

1 

1 

03-05  LST 

1 

1 

I 

2 

2 

1 

l 

0 

1 

1 

1 

1 

l 

06-08  LST 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

4 

3 

2 

2 

09-11  LST 

* 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

12-14  LST 

# 

# 

# 

# 

# 

I 

# 

0 

f 

# 

0 

# 

# 

15-17  LST 

# 

0 

1 

0 

I 

0 

# 

t 

0 

0 

# 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

1 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

21-23  LST 

* 

0 

» 

# 

I 

0 

0 

# 

# 

I 

# 

f 

I 

ALL  HOURS 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

f 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN 

00-02  LST 

I 

I 

# 

1 

1 

# 

# 

0 

1 

# 

* 

# 

03-05  LST 

1 

l 

# 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

06-08  LST 

l 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

09-11  LST 

# 

# 

1 

# 

1 

# 

0 

1 

# 

# 

# 

1 

# 

12-14  LST 

# 

f 

# 

# 

I 

# 

f 

0 

# 

# 

0 

# 

f 

15-17  LST 

* 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

# 

» 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

f 

# 

I 

21-23  LST 

» 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

» 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

> 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN! 

00-02  LST 

# 

1 

0 

I 

I 

# 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

03-05  LST 

# 

# 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

# 

l 

# 

06-08  LST 

0 

# 

0 

# 

# 

f 

# 

# 

0 

# 

1 

# 

# 

09-11  LST 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

* 

12-14  LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

» 

0 

I 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

21-23  LST 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

1 

I 

I 

f 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

MS 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  MARCO  FIDEL  SUAREZ,  COLOMBIA  STATIONS  #:  802590  ICAO  ID: 

LOCATION:  03°28’N,  76*30'W  ELEVATION  (FEET):  3165  LST  -  GMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

1 

2 

4 

2 

1 

2 

03-05  LST 

# 

1 

3 

3 

l 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

06-08  LST 

# 

# 

1 

2 

1 

0 

# 

0 

1 

1 

9 

# 

1 

09-11  LST 

0 

0 

9 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

# 

12-14  LST 

* 

1 

2 

1 

# 

0 

9 

9 

1 

2 

2 

1 

1 

15-17  LST 

2 

4 

5 

7 

6 

2 

3 

3 

5 

14 

10 

6 

6 

18-20  LST 

3 

3 

6 

10 

15 

9 

6 

3 

9 

16 

9 

6 

8 

21-23  LST 

l 

3 

2 

5 

5 

3 

3 

2 

4 

7 

4 

2 

3 

ALL  HOURS 

1 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

1 

3 

5 

3 

2 

3 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

6 

3 

8 

7 

4 

2 

3 

6 

9 

6 

7 

6 

03-05  LST 

5 

5 

10 

9 

11 

4 

3 

4 

7 

12 

11 

8 

7 

06-08  LST 

3 

7 

10 

12 

11 

5 

3 

2 

7 

12 

12 

9 

8 

09-11  LST 

2 

2 

4 

5 

4 

3 

1 

1 

2 

4 

4 

5 

3 

12-14  LST 

1 

1 

2 

3 

3 

l 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

15-17  LST 

2 

2 

5 

8 

5 

3 

3 

1 

3 

7 

6 

4 

4 

18-20  LST 

1 

5 

7 

9 

7 

4 

2 

3 

4 

8 

7 

7 

5 

21-23  LST 

2 

4 

4 

7 

8 

4 

3 

3 

4 

8 

6 

8 

5 

ALL  HOURS 

2 

4 

6 

7 

7 

3 

2 

2 

4 

8 

7 

6 

5 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

9 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

0 

9 

9 

09-11  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

1 

# 

9 

9 

15-17  LST 

l 

0 

1 

0 

9 

0 

0 

9 

1 

2 

1 

1 

1 

18-20  LST 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

0 

9 

1 

9 

1 

9 

9 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

1 

9 

9 

ALL  HOURS 

# 

0 

# 

9 

9 

0 

0 

9 

9 

1 

9 

9 

9 

•in 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  I.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

1  1 

1  1 

1  1 

0  # 

#  # 

#  0 

0  0 

#  0 

#  # 


MAR  APR 

#  1 

0  1 

1  2 

1  # 

I  0 

#  0 

0  0 

#  0 

#  1 


MAY  JUN 

1  # 

2  1 

2  1 

I  # 

»  0 

0  0 

#  # 

0  0 

1  # 


JUL  AUG 

#  0 

1  0 

1  1 

0  1 

#  0 

0  # 

0  0 

0  # 

#  # 


SEP  OCT 

1  # 

1  1 

1  3 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  1 


NOV 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 


6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

0  1 

1  1 

0  1 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAR  APR 

0  1 

0  l 

1  2 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAY  JUN 

1  0 

1  0 

2  1 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


JUL  AUG 

0  0 

0  0 

1  1 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


SEP  OCT 

1  0 

0  0 

0  2 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


NOV 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

0  1 

1  0 

0  1 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAR  APR 

0  0 

0  1 

0  1 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAY  JUN 

0  0 

0  0 

l  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


JUL  AUG 

0  0 

0  0 

1  1 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  # 


SEP  OCT  NOV 

1  0  0 

0  0  1 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAR  APR 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAY  JUN 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


JUL  AUG 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


SEP  OCT  NOV 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  OLATA  HERRERA,  COLOMBIA 
LOCATION:  06*1 3'N,  75*35' W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  801100 

ELEVATION  (FEET):  4940 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MCMD 
LST  -  GMT  -5 


2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


ill 


i 


•N 


>.v 


JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

.  i r 

1.  TEMPERATURE  ( 

°P) 

s 

EXTREME  MAX 

90 

91 

92 

90 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

88 

89 

92 

MEAN  DLT  MAX 

82 

82 

84 

82 

82 

82 

83 

82 

82 

80 

81 

81 

82 

-j 

MEAN 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

MEAN  DLT  MIN 

38 

61 

59 

60 

60 

59 

58 

59 

59 

60 

59 

59 

59 

EXTREME  MIN 

48 

46 

42 

51 

51 

52 

46 

50 

50 

52 

52 

46 

42 

4 

#  DATS  >  90 

# 

# 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

K 

#  DATS  T  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

V 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

1.6 

2.4 

2.9 

5.8 

6.4 

4.5 

3.8 

5.9 

4.6 

6.0 

4.7 

3.4 

52.0 

1 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  0.01 

8 

10 

12 

20 

21 

16 

15 

19 

17 

22 

20 

14 

194 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

t* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

i 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

:> 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

*  . 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4  , 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (X)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (06  LST) 

89 

87 

88 

91 

90 

89 

88 

87 

90 

90 

90 

91 

89 

•  8 

RH  (13  LST) 

46 

46 

48 

51 

54 

49 

43 

45 

49 

53 

52 

50 

49 

£ 

VAPOR  PRESS 

.48 

.49 

.51 

.54 

.54 

.51 

.47 

.48 

.50 

.52 

.53 

.51 

.51 

,** 

DEWPOINT 

57 

58 

59 

60 

60 

59 

56 

57 

58 

59 

60 

59 

58 

•V 

.V 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95X 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

,N 

PVLG  DRCTN 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

NS 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

£ 

a 

MEAN  SPEED 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

i 

MAX  (PR  CSTS) 

22 

25 

30 

25 

22 

22 

24 

30 

27 

35 

31 

27 

35 

p*‘ 

PRESSURE  ALT 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5100 

5150 

5050 

5100 

5150 

5000 

5050 

5150 

< 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

;% 

CLD  COVER 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

aI 

#  DAYS  TSTMS 

2 

5 

9 

11 

12 

8 

6 

6 

11 

14 

12 

8 

104 

#  DAYS  FOG 

0 

* 

I 

# 

# 

» 

# 

1 

0 

* 

* 

» 

3 

w 

71 

JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

; 

.'J 


VVV"-  v.  /.  -*. . 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7.  PERCENTAGE 

:  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(X  FREQ) 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEI 

00-02  LST 

* 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

a 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

* 

a 

a 

* 

* 

a 

* 

A 

A 

A 

06-08  LST 

24 

38 

40 

20 

20 

13 

11 

13 

16 

23 

23 

27 

09-11  LST 

8 

12 

18 

5 

8 

4 

3 

2 

5 

9 

6 

10 

12-14  LST 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

15-17  LST 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

* 

1 

# 

2 

4 

2 

18-20  LST 

3 

6 

6 

7 

4 

2 

1 

3 

1 

3 

4 

4 

21-23  LST 

a 

* 

* 

a 

a 

* 

* 

* 

a 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

8 

12 

14 

7 

8 

5 

3 

4 

5 

8 

8 

10 

8.  X  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

a 

a 

A 

* 

* 

a 

* 

A 

A 

A 

06-08  LST 

3 

6 

25 

9 

4 

1 

1 

2 

5 

5 

3 

4 

09-11  LST 

1 

3 

11 

2 

1 

0 

I 

# 

2 

# 

# 

1 

12-14  LST 

# 

0 

1 

1 

1 

0 

# 

0 

# 

1 

» 

1 

15-17  LST 

* 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

18-20  LST 

0 

# 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

21-23  LST 

* 

a 

a 

* 

a 

* 

* 

a 

a 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

1 

2 

7 

2 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9.  X  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEI 

00-02  LST 

A 

a 

A 

* 

A 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

A 

* 

* 

a 

a 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

1 

2 

17 

4 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

09-11  LST 

1 

1 

5 

1 

1 

0 

# 

0 

1 

# 

f 

# 

12-14  LST 

# 

0 

# 

# 

1 

0 

# 

0 

# 

1 

# 

0 

15-17  LST 

# 

# 

» 

# 

* 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

18-20  LST 

0 

# 

1 

# 

1 

0 

* 

1 

# 

# 

0 

1 

21-23  LST 

* 

* 

* 

a 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

# 

1 

4 

1 

1 

# 

# 

* 

1 

l 

1 

1 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEI 

00-02  LST 

* 

a 

A 

a 

a 

* 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

A 

* 

* 

* 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

f 

0 

0 

I 

■a 

09-11  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

Hgil 

15-17  LST 

# 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

21-23  LST 

* 

A 

A 

A 

* 

* 

a 

* 

A 

A 

* 

A 

ALL  HOURS 

4 

# 

0 

# 

0 

« 

0 

# 

# 

0 

# 

I 

# 

,  *1. 


.  »K  »u  *l_  |L  *1. 


■  it.  .U  |L  it. 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  OLAYA  HERRERA,  COLOMBIA 
LOCATION:  06°13'N,  75#35’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  801100 

ELEVATION  (FEET):  4940 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


ICAO  ID:  MCMD 
LST  -  GMT  -5 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 
00-02  LST  ******** 

03-05  LST  ******** 

06-08  LST  00#0#0#0 

09-11  LST  0000#0#0 

12-14  LST  #1247312 

15-17  LST  3  9  15  12  14  8  6  6 

18-20  LST  3  5  8  11  9  8  6  5 

21-23  LST  ******** 

ALL  HOURS  413445322 

2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3 

4 

5 

9 

12 

12 

1 

3 

1 

4 

5 

4 

1 

3 

3 

5 

11 

6 

4 

11 

12 

16 

16 

7 

4 

9 

9 

17 

11 

8 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3 

6 

5 

10 

11 

8 

3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


X  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 
******** 
******** 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<|  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 
2. 


5.  Z  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

00-02  LST  ********** 

03-05  LST  ********** 

06-08  LST  I  2  17  4  I  #  1  1  i  2 

09-11  LST  l  1  5  1  1  0  #  0  1  # 

12-14  LST  #  0  1  #  1  0  #  0  #  # 

15-17  LST  #########  i 

18-20  LST  0  #  1  0  1  0  0  1  #  # 

21-23  LST  ********** 

ALL  HOURS  4#1AII###I| 

6.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  Mis 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

00-02  LST  ****** 

03-05  LST  ****** 

06-08  LST  0  1  10  1  0  0 

09-11  LST  1  0  3  0  0  0 

12-14  LST  0  0  0  0  0  0 

15-17  LST  If  t  t t  #  #  # 

18-20  LST  0  If  1  0  0  0 

21-23  LST  ****** 

ALL  HOURS  4  »  If  3  0  If  If 

7.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

************* 
************* 
002000000000# 
101000#0000## 
0000#0#000#0# 
0OO0000O#O### 
OO#OOO0#O#O## 
************* 
001########## 

8.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
00-02  LST  ************* 

03-05  LST  ************* 

06-08  LST  000000000000# 

09-11  LST  100000000000# 

12-14  LST  000000000000# 

15-17  LST  00000000000## 

18-20  LST  OOOOOO0#O#OO# 

2  1-23  LST  ************* 

ALL  HOURS  4#OOO0O0#O#O## 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

******* 
******* 
###1111 
#  0  #  0  0  #  # 

#  0  #  #  #  o  # 

###011# 

#  1  0  #  0  #  # 

******* 
#00#### 


NOV  DEC  ANN 

*  *  * 

*  *  * 

2  1  3 

#  #  1 

#  #  # 

1  1  # 

0  1  # 

*  *  * 

1  1  1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SAN  ANDREAS  IS.,  COLUMBIA 
LOCATION:  12°35'N,  Sl^’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JUN  1986 
ODCS  DATED  MAY  86  IS  OBSOLETE 


STATION  # :  800010 

ELEVATION  (FEET):  7 
PERIOD:  JAN  73  "  DEC  84 


ICAO  ID:  MCSP 
LST  -  GMT  -5 


SOURCE 


NO.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

1  101 

100 

100 

101 

104 

102 

104 

104 

100 

100 

102 

99 

104 

MEAN  DLY  MAX 

1  83 

83 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

84 

83 

84 

MEAN 

1  80 

80 

81 

82 

83 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

82 

MEAN  DLY  MIN 

1  78 

78 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

79 

78 

79 

EXTREME  MIN 

1  69 

69 

69 

73 

68 

68 

69 

64 

65 

64 

63 

68 

63 

#  DAYS  >  90 

1  1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

17 

#  DAYS  7  32 

#  DAYS  7  0 


2.  PRECIPITATION  (DAYS) 


MAXIMUM 
MEAN  t 
MINIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >0.01 

#  DAYS  70.5 


* 

1  12 
# 
* 
* 
* 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >0.1 

#  DAYS  71.5 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (*)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

i 

81 

82 

81 

80 

84 

86 

85 

85 

85 

85 

84 

82 

83 

RH  (15  LST) 

i 

74 

74 

72 

73 

76 

78 

79 

79 

78 

79 

78 

77 

77 

VAPOR  PRESS 

i 

.83 

.82 

.83 

.86 

.92 

.94 

.93 

.94 

.93 

.92 

.90 

.86 

.89 

DEWPOINT 

i 

73 

73 

73 

74 

76 

77 

76 

77 

76 

76 

75 

74 

75 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95* 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

i 

ENE 

ENE 

ENE 

ENE 

E 

E 

ENE 

ENE 

E 

E 

ENE 

ENE 

ENE 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

i 

16 

15 

14 

14 

13 

17 

18 

16 

13 

13 

17 

18 

16 

(ALL  OBS) 

i 

16 

15 

14 

13 

12 

15 

17 

14 

10 

1 1 

14 

18 

14 

MAX  (PK  GST) 

i 

» 

* 

* 

* 

* 

» 

• 

# 

* 

« 

* 

* 

» 

PRESSURE  ALT 

i 

150 

200 

200 

200 

250 

350 

300 

200 

350 

250 

250 

250 

350 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

i  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

It 

* 

0 

2 

7 

6 

7 

9 

7 

4 

# 

42 

m  msh 

n 

$ 

JAN 

8 

FEB 

8 

MAR 

8 

APR 

8 

MAY 

8 

JUN 

8 

JUL 

8 

AUG 

SEP 

8 

OCT 

8 

NOV 

8 

DEL 

2 

ANN 

WO' 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  f,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2k  HRS/DAY  OR  <12  MONTH/ YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  “  DEC  8k 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
1  2-1 LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS  0 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NO 


%  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO. 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS  t 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1) 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS  <t 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


OCT  NO 

*  * 


%  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO. 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
1  2-1 k  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS  <t 

ECR-MNF-5 


JUL  AUG  SEP 

*  #  * 


OCT  NO 

*  » 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SAN  ANDREAS  IS.,  COLUMBIA 
LOCATION:  12°35'N,  81°42'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JUN  1986 
OCDS  DATED  MAY  86  IS  OBSOLETE 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  »  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

« 

* 

* 

« 

* 

• 

* 

• 

• 

« 

« 

03-05 

LST 

• 

* 

» 

• 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

06-08 

LST 

# 

# 

# 

9 

# 

# 

1 

# 

1 

9 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

9 

9 

1 

9 

9 

9 

9 

12-14 

LST 

# 

0 

# 

9 

# 

9 

9 

1 

9 

9 

1 

1 

9 

15-17 

LST 

0 

# 

» 

9 

# 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

# 

# 

9 

# 

9 

1 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

21-23 

LST 

# 

1 

# 

9 

0 

1 

1 

1 

9 

9 

0 

# 

9 

ALL  HOURS  t 

# 

# 

# 

* 

# 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

9 

9 

6.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1. 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

« 

» 

» 

• 

» 

» 

• 

• 

» 

» 

» 

03-05 

LST 

• 

* 

* 

* 

• 

• 

» 

* 

• 

» 

» 

ft 

06-08 

LST 

# 

# 

« 

# 

I 

9 

1 

* 

1 

0 

0 

0 

I 

09-11 

LST 

0 

# 

0 

0 

# 

9 

9 

I 

1 

# 

0 

* 

9 

12-14 

LST 

# 

0 

» 

I 

9 

9 

9 

1 

9 

* 

9 

1 

9 

15-17 

LST 

0 

# 

# 

# 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

# 

» 

9 

9 

0 

1 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

21-23 

LST 

# 

1 

# 

9 

0 

1 

1 

1 

9 

9 

0 

# 

9 

ALL  HOURS  t 

f 

# 

# 

9 

9 

* 

1 

1 

9 

9 

* 

9 

9 

7.  t 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

» 

• 

• 

• 

» 

« 

• 

• 

• 

03-05 

LST 

* 

» 

* 

• 

* 

• 

• 

» 

» 

« 

ft 

• 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

# 

9 

# 

9 

9 

9 

0 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

# 

0 

0 

9 

# 

9 

9 

9 

0 

0 

9 

9 

12-14 

LST 

* 

0 

# 

# 

9 

* 

9 

1 

9 

* 

# 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

# 

# 

# 

9 

* 

9 

9 

0 

9 

9 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

# 

# 

# 

9 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

21-23 

LST 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

9 

1 

9 

9 

0 

9 

9 

ALL  HOURS  t 

# 

# 

* 

9 

9 

# 

9 

1 

9 

9 

* 

9 

9 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

• 

» 

» 

* 

• 

* 

» 

» 

* 

* 

03-05 

LST 

• 

» 

* 

* 

* 

• 

» 

• 

» 

» 

» 

» 

06-08 

LST 

0 

9 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

9 

9 

0 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

1 

9 

0 

0 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

0 

9 

# 

0 

# 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

# 

0 

9 

I 

0 

0 

9 

9 

9 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

9 

9 

1 

9 

9 

0 

0 

9 

ALL  HOURS  t 

# 

9 

9 

» 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

0 

9 

ECR-MNF-5a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  YARIGUIES,  COLOMBIA 
LOCATION:  07#02’N,  73*48*W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  800910  ICAO  ID: 

ELEVATION  (FEET):  412  LST  *  GMT 

PERIOD:  VARIED 


m 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  I,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7.  PERCENTAGE 
(CIG/VIS) 

1  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X 
<  3000/3  STATUTE  MILES  (MI) 

JAN  FEB  MAR  APR 

FREQ) 

MAY 

OF 

JUN 

CEILING 

JUL 

AND/OR 

AUG 

VISIBILITY 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

8 

15 

12 

2 

4 

4 

4 

6 

5 

9 

3 

6 

03-05  LST 

7 

11 

17 

13 

3 

6 

5 

4 

5 

7 

9 

4 

7 

06-08  LST 

14 

34 

43 

29 

19 

14 

10 

17 

16 

26 

25 

10 

22 

09-11  LST 

12 

24 

40 

22 

21 

13 

14 

11 

22 

33 

23 

14 

21 

12-14  LST 

8 

23 

33 

18 

13 

8 

3 

4 

9 

12 

11 

13 

13 

15-17  LST 

3 

23 

29 

9 

1 

2 

1 

0 

l 

2 

2 

2 

6 

18-20  LST 

2 

14 

27 

9 

1 

# 

2 

3 

l 

3 

9 

1 

5 

21-23  LST 

2 

10 

14 

5 

3 

2 

3 

2 

4 

3 

1 

2 

4 

ALL  HOURS 

6 

19 

28 

15 

8 

6 

5 

6 

8 

12 

10 

7 

11 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

7 

15 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

03-05  LST 

3 

10 

15 

7 

2 

3 

0 

1 

3 

4 

4 

4 

5 

06-08  LST 

9 

31 

41 

21 

12 

10 

8 

12 

11 

18 

20 

6 

17 

09-11  LST 

7 

20 

36 

13 

7 

4 

6 

5 

8 

13 

8 

5 

11 

12-14  LST 

2 

17 

28 

7 

3 

1 

0 

I 

1 

2 

4 

3 

6 

15-17  LST 

3 

23 

29 

8 

1 

l 

1 

0 

9 

1 

2 

2 

6 

18-20  LST 

2 

14 

27 

7 

0 

0 

1 

1 

l 

2 

9 

1 

5 

21-23  LST 

1 

10 

14 

3 

1 

# 

2 

1 

1 

# 

9 

0 

3 

ALL  HOURS 

3 

17 

26 

9 

3 

3 

2 

3 

3 

5 

5 

3 

7 

9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

3 

9 

3 

# 

0 

0 

# 

9 

9 

2 

1 

2 

03-05  LST 

3 

5 

9 

4 

l 

2 

I 

9 

9 

1 

2 

2 

3 

06-08  LST 

6 

19 

32 

15 

6 

6 

4 

7 

7 

10 

13 

3 

11 

09-11  LST 

4 

12 

25 

6 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

3 

1 

6 

12-14  LST 

1 

8 

18 

5 

0 

# 

0 

9 

0 

9 

2 

9 

3 

15-17  LST 

1 

13 

19 

5 

0 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

18-20  LST 

1 

7 

17 

4 

0 

0 

0 

9 

1 

1 

9 

1 

3 

21-23  LST 

1 

6 

10 

1 

1 

9 

2 

1 

1 

9 

9 

0 

2 

ALL  HOURS 

2 

10 

18 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

4 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

> 

# 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

0 

1 

03-05  LST 

0 

1 

0 

# 

0 

1 

0 

0 

9 

1 

1 

1 

# 

06-08  LST 

0 

1 

2 

l 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

09-11  LST 

# 

0 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

12-14  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

I 

# 

21-23  LST 

1 

0 

0 

0 

# 

9 

1 

1 

9 

0 

9 

0 

ALL  HOURS 

f 

# 

1 

# 

# 

9 

9 

9 

9 

# 

1 

9 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  YARIGUIES,  COLOMBIA  STATIONS  #:  800910  ICAO  ID:  MCEJ 

LOCATION:  07*0 2' N,  7 3*4 8' W  ELEVATION  (FEET):  412  LST  -  GMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


,*« 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS:  V 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

00-02  LST 

1 

4 

3 

8 

14 

11 

11 

15 

22 

19 

7 

5 

10 

03-05  LST 

1 

4 

8 

14 

19 

12 

12 

10 

16 

11 

10 

4 

10 

06-08  LST 

0 

4 

4 

4 

6 

6 

4 

3 

5 

6 

6 

3 

4 

09-11  LST 

# 

I 

# 

# 

1 

1 

0 

1 

# 

2 

1 

1 

1 

12-14  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

» 

* 

# 

# 

1 

# 

15-17  LST 

0 

1 

0 

3 

3 

1 

2 

3 

3 

# 

1 

# 

1 

18-20  LST 

0 

# 

1 

4 

5 

4 

7 

3 

5 

3 

3 

1 

3 

21-23  LST 

0 

1 

4 

5 

8 

9 

11 

12 

8 

11 

6 

0 

6 

ALL  HOURS 

# 

2 

2 

4 

6 

5 

5 

5 

6 

5 

4 

2 

4 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

00-02  LST 

4 

4 

3 

10 

23 

16 

11 

19 

21 

26 

9 

4 

13 

03-05  LST 

5 

8 

10 

18 

28 

18 

15 

16 

25 

37 

20 

6 

17 

06-08  LST 

4 

14 

9 

23 

22 

14 

9 

10 

20 

29 

21 

9 

15 

09-11  LST 

2 

4 

4 

7 

6 

5 

3 

2 

6 

10 

6 

4 

5 

12-14  LST 

# 

2 

1 

2 

2 

2 

# 

0 

# 

2 

2 

2 

1 

15-17  LST 

# 

# 

1 

1 

2 

l 

3 

3 

0 

1 

1 

» 

1 

18-20  LST 

# 

1 

# 

4 

6 

3 

7 

7 

8 

l 

1 

1 

3 

21-23  LST 

* 

1 

3 

8 

17 

16 

18 

12 

14 

14 

4 

0 

9 

ALL  HOURS 

2 

4 

4 

9 

12 

8 

7 

7 

10 

13 

8 

3 

7 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

I 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

\  1  1 


i . 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE! S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 


5.  X  FREQ  OF 

CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUl 

00-02  LST 

# 

3 

9 

3 

9 

0 

0 

9 

03-05  LST 

3 

5 

9 

4 

1 

2 

0 

9 

06-08  LST 

6 

19 

32 

15 

6 

6 

4 

7 

09-11  LST 

4 

12 

25 

6 

2 

2 

1 

2 

12-14  LST 

1 

8 

18 

5 

0 

# 

0 

9 

15-17  LST 

1 

13 

19 

5 

0 

# 

9 

0 

18-20  LST 

1 

7 

17 

4 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

1 

6 

10 

1 

1 

# 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

10 

18 

5 

l 

1 

1 

1 

6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUl 

00-02  LST 

# 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

9 

03-05  LST 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

0 

0 

06-08  LST 

4 

8 

16 

8 

5 

5 

2 

3 

09-11  LST 

1 

3 

9 

3 

1 

1 

1 

1 

12-14  LST 

1 

1 

5 

2 

0 

# 

0 

# 

15-17  LST 

0 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

9 

2 

5 

2 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

1 

2 

4 

1 

1 

# 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

3 

6 

3 

l 

1 

l 

1 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUl 

00-02  LST 

# 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

I 

03-05  LST 

0 

1 

2 

1 

# 

l 

0 

0 

06-08  LST 

# 

3 

6 

5 

4 

1 

1 

2 

09-11  LST 

1 

0 

2 

1 

0 

9 

0 

0 

12-14  LST 

1 

# 

3 

1 

0 

I 

0 

# 

15-17  LST 

0 

# 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

# 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

1 

I 

l 

1 

1 

I 

1 

1 

ALL  HOURS 

# 

l 

3 

2 

1 

* 

# 

1 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUl 

00-02  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

03-05  LST 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

■n 

06-08  LST 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

0 

i 

09-11  LST 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

12-14  LST 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

<1 

15-17  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

■n 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

I 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

ALL  HOURS 

I 

# 

9 

9 

9 

9 

9 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUhtlARY 


STATION:  LIBERIA,  COSTA  RICA  STATION  #:  787740  ICAO  ID:  MRI-B 

LOCATION:  10°37'N,  085°26'W  ELEVATION  (FEET):  262  LST  -  GMT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

1 

97 

99 

101 

99 

99 

MEAN  DLY  MAX 

2 

91 

93 

96 

97 

95 

MEAN 

2 

81 

83 

84 

86 

85 

MEAN  DLY  MIN 

2 

71 

72 

72 

74 

74 

EXTREME  MIN 

1 

65 

67 

67 

68 

70 

#  DAYS  >  90 

1 

23 

25 

30 

29 

23 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

95 

95 

97 

97 

94 

94 

95 

101 

89 

89 

90 

88 

86 

89 

88 

91 

81 

82 

82 

82 

80 

80 

79 

82 

73 

75 

74 

73 

73 

71 

69 

73 

69 

71 

70 

69 

69 

68 

65 

65 

12 

13 

13 

9 

9 

1 1 

19 

216 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM  2  0 

MEAN  2  # 

MINIMUM  2  0 

MAX  24  HR  20 

#  DAYS  >.004  2  # 

#  DAYS  2P-5  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  0 

MAXIMUM  0 

MAX  24  HR  0 

#  DAYS  >0.1  0 

#  DAYS  T1 . 5  0 


.6  .1  2.5 

#  .1  .8 

0  0  0 

.3  .1  1.3 

#  #  1 

•  *  * 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


13.3  18.7  14.6 

8.5  10.7  8.0 

.3  3.7  .6 

2.5  3.9  4.7 

8  15  12 

»  #  » 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


10.8 

20.3 

26.1 

6.1 

13.7 

12.5 

1.2 

8.0 

5.7 

2.9 

5.1 

7.1 

12 

17 

16 

» 

» 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20.2 

1.6 

83.1 

3.2 

.4 

64.1 

.4 

0 

43.4 

5.0 

1.3 

7.1 

5 

1 

87 

* 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

1  87 

85 

81 

84 

92 

94 

91 

94 

97 

97 

94 

91 

RH  (12  LST) 

1  47 

44 

43 

44 

56 

66 

63 

66 

69 

70 

64 

53 

VAPOR  PRESS 

1  .70 

.69 

.71 

•  73 

.83 

.88 

.84 

.86 

.87 

.87 

.83 

.75 

DEWPOINT 

1  68 

68 

68 

69 

73 

75 

73 

74 

74 

74 

73 

70 

90 

58 

.80 

72 


5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99. 95*  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

1  E 

E 

E 

E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$w 

$W 

$E 

E 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 

1  18 

18 

18 

17 

14 

12 

14 

13 

9 

9 

13 

17 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1  12 

14 

13 

11 

6 

5 

7 

6 

4 

4 

6 

10 

MAX  (PK  GST) 

• 

» 

* 

• 

• 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

PRESSURE  ALT 

1  450 

350 

400 

350 

350 

350 

350 

400 

400 

400 

450 

450 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1  3 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

DAYS  TSTMS 

1  # 

# 

1 

3 

9 

10 

7 

10 

13 

10 

2 

1 

DAYS  FOG  <7 

1  1 

1 

# 

# 

1 

2 

2 

2 

5 

6 

3 

1 

DAYS  BNBD  <7 

1  0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

$E 

16 

8 

* 

450 


5 

66 

24 

» 

ANN 


•.V/V/v‘v\ 

.-V.--.  V.  v 


,N.'>  . 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

*  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  1  JAN  78  -  31  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  3-4  YRS 

3. 

7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ann  ; 

00-02  LST 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

» 

* 

*  , 

03-05  LST 

* 

« 

* 

* 

» 

* 

» 

* 

» 

» 

* 

« 

* 

06-08  LST 

5 

0 

3 

7 

14 

15 

13 

9 

23 

23 

17 

6 

11 

09-11  LST 

1 

0 

1 

4 

11 

12 

9 

4 

10 

9 

7 

2 

6 

12-14  LST 

1 

1 

# 

5 

12 

13 

12 

12 

15 

14 

7 

2 

8 

15-17  LST 

2 

0 

1 

8 

13 

16 

14 

11 

15 

13 

9 

3 

8  : 

18-20  LST 

2 

0 

3 

11 

21 

3 

14 

13 

13 

17 

7 

7 

9 

21-23  LST 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

tt 

* 

» 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

« 

* 

* 

« 

* 

» 

» 

# 

« 

« 

* 

03-05  LST 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

• 

06-08  LST 

1 

0 

1 

5 

7 

9 

6 

4 

13 

15 

13 

5 

7 

09-11  LST 

1 

0 

0 

1 

4 

3 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

1  ; 

12-14  LST 

» 

# 

0 

# 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

1 

15-17  LST 

1 

0 

0 

3 

2 

3 

2 

4 

4 

2 

2 

0 

2  1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

5 

8 

0 

4 

4 

3 

4 

2 

0 

3 

21-23  LST 

« 

* 

« 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

»  ; 

ALL  HOURS 

« 

* 

* 

» 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

»  i 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

i 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

« 

* 

* 

# 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

« 

* 

# 

06-08  LST 

1 

0 

1 

3 

5 

7 

3 

3 

11 

13 

10 

4 

5 

09-11  LST 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

12-14  LST 

# 

# 

0 

# 

2 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

15-17  LST 

1 

0 

0 

3 

2 

2 

1 

2 

4 

# 

1 

0 

1  : 

18-20  LST 

0 

0 

0 

2 

8 

0 

2 

1 

3 

1 

1 

0 

2  ! 

21-23  LST 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

» 

» 

* 

» 

# 

* 

* 

* 

# 

#  ■ 

■ 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0. 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  •' 

00-02  LST 

» 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

* 

# 

* 

» 

*  » 

OS-05  LST 

# 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*  % 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

2 

# 

4 

5 

5 

3 

2  } 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

it  : 

15-17  LST 

1 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

#  . 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

#  ) 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*  \ 

ECR-CLT1 3 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  LIBERIA,  COSTA  RICA  STATION  #:  7877*40  ICAO  ID:  MRLB 

LOCATION:  10°37'N,  085°26'W  ELEVATION  (FEET):  262  LST  -  GMT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986  PERIOD:  1  JAN  78  -  31  DEC  85 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

« 

» 

» 

* 

» 

« 

* 

* 

« 

* 

ft 

» 

03-05  LST 

* 

* 

* 

» 

» 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

if 

# 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

09-11  LST 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

1 

0 

if 

0 

if 

0 

if 

12-14  LST 

0 

0 

0 

1 

9 

9 

3 

7 

10 

7 

2 

0 

6 

15-17  LST 

# 

# 

1 

8 

15 

19 

16 

15 

22 

14 

3 

1 

9 

18-20  LST 

0 

0 

1 

4 

21 

12 

12 

9 

16 

8 

4 

0 

7 

21-23  LST 

* 

ft 

* 

* 

« 

* 

* 

« 

« 

» 

* 

ft 

« 

ALL  HOURS 

* 

ft 

* 

* 

* 

» 

* 

» 

« 

ft 

ft 

» 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

» 

* 

« 

ft 

» 

» 

« 

« 

« 

* 

OS-05  LST 

« 

» 

* 

« 

» 

» 

* 

« 

« 

» 

» 

» 

« 

06-08  LST 

0 

0 

# 

0 

7 

7 

2 

3 

8 

5 

4 

1 

3 

09-11  LST 

0 

0 

# 

0 

6 

4 

1 

4 

5 

5 

2 

1 

2 

12-14  LST 

0 

1 

# 

1 

12 

12 

7 

10 

12 

14 

6 

2 

6 

15-17  LST 

0 

# 

1 

1 

15 

17 

12 

16 

25 

12 

10 

3 

9 

18-20  LST 

1 

0 

0 

4 

19 

13 

12 

21 

20 

23 

9 

2 

10 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

» 

ft 

« 

« 

» 

« 

» 

» 

* 

ALL  HOURS 

« 

« 

* 

* 

« 

» 

« 

ft 

» 

« 

» 

« 

« 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

« 

ft 

» 

« 

ft 

03-05  LST 

» 

« 

* 

* 

ft 

« 

« 

* 

« 

« 

• 

» 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

* 

« 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

1 ; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

O3-O5  LST 

X 

» 

* 

* 

» 

» 

» 

ft 

« 

» 

» 

» 

« 

06-08  LST 

3 

10 

10 

5 

0 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

5 

3 

09-11  LST 

1  0 

28 

23 

18 

2 

2 

5 

5 

1 

1 

2 

14 

9 

12-14  LST 

27 

32 

23 

12 

4 

1 

6 

5 

1 

1 

3 

18 

10 

15-17  LST 

16 

27 

21 

12 

1 

1 

4 

3 

2 

1 

1 

10 

8 

18-20  LST 

11 

20 

10 

14 

2 

0 

2 

1 

1 

0 

2 

7 

6 

21-23  LST 

X 

# 

* 

* 

» 

» 

« 

» 

« 

ft 

« 

* 

* 

ALL  HOURS 

X 

* 

* 

* 

* 

» 

« 

« 

» 

ft 

« 

» 

» 

REMARKS: 


*  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 
0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  1  JAN  78  -  31  DEC  85 

2. 

3. 


{ 

t 


3 

I 


8 

it 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


%  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


%  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  Ml: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


%  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

3 

7 

3 

3 

11 

12 

10 

4 

5 

3 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

it 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

it 

1 

0 

1 

8 

0 

2 

1 

3 

1 

1 

0 

2 

* 

* 

» 

» 

* 

» 

ft 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

ft 

ft 

» 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

» 

* 

» 

* 

* 

ft 

« 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

» 

« 

ft 

2 

6 

2 

2 

9 

9 

9 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

it 

1 

1 

it 

1 

2 

1 

# 

0 

1 

1 

2 

it 

2 

2 

0 

1 

0 

1 

6 

0 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

ft 

* 

« 

* 

* 

* 

» 

« 

« 

« 

« 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» 

* 

* 

» 

* 

* 

ft 

« 

* 
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* 

* 

* 

* 

ft 

» 
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* 

1 

6 

2 

1 

7 

8 

6 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

it 

1 

0 

0 

it 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

it 

0 

it 

1 

1 

it 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

« 

« 

« 

* 

« 

* 

* 

* 

» 

* 

ft 

* 
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SEP 
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DEC 
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* 

* 

* 

« 

* 

# 

» 

» 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

« 

« 

ft 

0 

3 

2 

# 

3 

3 

3 

3 

2 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

’0 

0 

it 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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ft 
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* 

* 

» 

* 

ft 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  LIMON  INTL,  COSTA  RICA 
LOCATION:  O^Sa'N,  83’01'H 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  198S 


SOURCE 

NO.  JAN 

1.  TEMPERATURE  (°P) 

EXTREME  MAX  1  90 

MEAN  DLY  MAX  1  83 

MEAN  1  78 

MEAN  DLY  MIN  1  71 

EXTREME  MIN  1  84 

#  DAYS  >90  1  # 

#  DAYS  T  32  1  0 

#  DAYS  TO  1  0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  2  27.5 

MEAN  2  13.5 

MINIMUM  2  5.4 

MAX  24  HR  2  6.5 

#  DAYS  >0.01  2  20 

#  DAYS  TP-5  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  1  0 

MAXIMUM  1  0 

MAX  24  HR  1  0 

#  DAYS  >0.1  1  0 

#  DAYS  ?1.5  1  0 


STATION  #:  787670 

ELEVATION  (FEET):  7 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MRLM 
LST  -  GMT  -6 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

92 

92 

95 

94 

94 

90 

90 

94 

91 

92 

90 

95 

83 

85 

85 

86 

85 

84 

85 

86 

85 

84 

83 

85 

79 

80 

81 

82 

81 

80 

81 

82 

81 

80 

79 

80 

71 

72 

73 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

73 

61 

64 

66 

67 

68 

67 

70 

68 

68 

67 

63 

61 

# 

2 

4 

7 

4 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15.2 

17.9 

41.6 

22.6 

21.5 

35.3 

25.2 

10.7 

12.0 

41.4 

30.3 

173.4 

8.6 

8.3 

9.2 

13.5 

11. 1 

16.0 

12.1 

5.1 

9.0 

15.5 

19.0 

141.1 

0.8 

2.3 

1.8 

5.4 

2.7 

7.5 

2.8 

1.1 

0.7 

6.3 

5.9 

95.9 

3.8 

7.1 

6.3 

4.7 

4.8 

6.4 

6.2 

2.7 

3.8 

10.3 

8.2 

10.3 

MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

1 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

94 

94 

95 

94 

RH  (13  LST) 

1 

70 

71 

68 

70 

72 

74 

76 

75 

74 

76 

76 

75 

73 

VAPOR  PRESS 

n 

.80 

.80 

.82 

.84 

.90 

.90 

.88 

.88 

.88 

.87 

.86 

.83 

.85 

DEWPOINT 

i 

72 

72 

72 

73 

75 

75 

74 

75 

75 

74 

74 

73 

74 

SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

d 

W 

U 

E 

E 

N$ 

W$ 

W 

N$ 

N$ 

N$ 

w$ 

W 

w$ 

MEAN  SPEED 

'^1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

MAX  (PK  GST) 

1  ;1 

27 

26 

34 

28 

40 

.40 

39 

33 

28 

33 

34 

24 

40 

PRESSURE  ALT 

1 

200 

150 

250 

150 

200 

300 

350 

350 

300 

300 

300 

300 

350 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

/  BLOWING 

SAND  & 

DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

#  DAYS  TSTMS 

1 

# 

0 

0 

2 

6 

11 

10 

11 

10 

8 

4 

1 

63 

#  DAYS  FOG 

1 

# 

# 

If 

If 

0 

# 

It 

It 

If 

If 

If 

# 

2 

#  DAYS  BNBD 

a 

a 

a 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

re* 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

{  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  MAY  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  -  POR  VARIED 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

a 

* 

a 

* 

a 

a 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

19 

17 

18 

17 

15 

13 

23 

18 

5 

2 

13 

16 

15 

09-11  LST 

18 

14 

12 

18 

7 

10 

18 

14 

5 

7 

13 

19 

13 

12-14  LST 

13 

12 

7 

13 

8 

5 

12 

10 

7 

8 

11 

13 

10 

15-17  LST 

12 

10 

8 

17 

17 

12 

14 

13 

12 

13 

17 

15 

13 

18-20  LST 

21 

20 

25 

26 

25 

16 

21 

14 

12 

18 

20 

20 

20 

21-23  LST 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

t  16 

14 

13 

17 

25 

11 

17 

14 

8 

9 

14 

16 

13 

8.  X  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

A 

* 

a 

* 

a 

* 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

A 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

9 

7 

3 

7 

4 

6 

7 

6 

1 

1 

4 

6 

5 

09-11  LST 

6 

3 

4 

5 

2 

4 

7 

6 

3 

3 

4 

5 

4 

12-14  LST 

5 

4 

1 

3 

2 

2 

4 

5 

2 

2 

3 

4 

3 

15-17  LST 

4 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

18-20  LST 

8 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

4 

3 

4 

6 

6 

4 

21-23  LST 

* 

a 

a 

a 

* 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

t  6 

4 

2 

4 

2 

4 

5 

5 

2 

2 

4 

5 

4 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

a 

a 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

5 

5 

2 

6 

2 

4 

5 

5 

1 

1 

2 

5 

3 

09-11  LST 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

6 

5 

2 

1 

2 

4 

3 

12-14  LST 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

4 

2 

15-17  LST 

3 

2 

1 

2 

l 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

18-20  LST 

5 

l 

2 

2 

l 

1 

2 

2 

l 

2 

4 

3 

2 

21-23  LST 

a 

a 

a 

* 

a 

* 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

t  * 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

1 

l 

2 

4 

2 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  Ml 

:  (SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

a 

* 

* 

A 

* 

* 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

a 

A 

* 

a 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

# 

0 

0 

1 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

A 

A 

A 

* 

a 

* 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

i  0 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  LIMON  INTL,  COSTA  RICA  STATION  #:  787670  ICAO  ID:  MRLM 

LOCATION:  09°58'N,  83°01'W  ELEVATION  (FEET):  7  LST  -  GMT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985  PERIOD:  MAY  73  -  DEC  83 


I.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

a 

* 

A 

a 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

1 

2 

5 

15 

18 

15 

10 

5 

3 

2 

6 

09-11  LST 

9 

0 

0 

9 

2 

4 

6 

6 

3 

2 

1 

# 

2 

12-14  LST 

0 

0 

9 

9 

3 

6 

2 

6 

5 

4 

l 

1 

2 

15-17  LST 

0 

0 

0 

1 

4 

6 

4 

4 

5 

3 

2 

1 

3 

18-20  LST 

0 

0 

0 

1 

4 

11 

5 

6 

6 

7 

2 

1 

4 

21-23  LST 

A 

A 

* 

* 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS  { 

« 

0 

0 

1 

4 

8 

7 

8 

6 

4 

2 

1 

4 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

a 

a 

* 

A 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

22 

23 

19 

18 

14 

19 

29 

23 

11 

14 

24 

20 

20 

09-11  LST 

18 

17 

13 

13 

11 

16 

27 

21 

14 

18 

20 

20 

17 

12-14  LST 

11 

12 

9 

9 

8 

10 

17 

15 

9 

16 

21 

16 

13 

15-17  LST 

10 

9 

5 

9 

11 

10 

15 

12 

10 

14 

19 

15 

12 

18-20  LST 

18 

15 

15 

13 

18 

21 

27 

17 

17 

26 

29 

21 

20 

21-23  LST 

a 

* 

* 

a 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

HOURS  ^ 

15 

15 

12 

12 

11 

14 

22 

18 

12 

16 

22 

18 

16 

ST'  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

A 

* 

A 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

A 

a 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS  f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

a 

a 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

a 

A 

a 

A 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

9 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

9 

0 

i t 

0 

It 

9 

0 

0 

9 

# 

# 

# 

# 

12-14  LST 

# 

# 

# 

0 

9 

0 

# 

1 

0 

# 

# 

0 

f 

15-17  LST 

0 

It 

9 

9 

1 

It 

It 

0 

# 

0 

f 

0 

I 

18-20  LST 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

f 

21-23  LST 

A 

A 

* 

A 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS  t 

9 

# 

9 

9 

9 

# 

! 

0 

•:n 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  9  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE (S): 


USAFETAC  DATSAV  POR  MAY  73  -  DEC  83 


5.  X  FREQ  OF 

CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

5 

5 

2 

5 

2 

4 

5 

5 

l 

l 

2 

5 

3 

09-11  LST 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

6 

5 

2 

l 

2 

4 

3 

12-14  LST 

3 

3 

l 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

15-17  LST 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

l 

2 

2 

2 

18-20  LST 

5 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

4 

3 

2 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  <f 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

2 

1 

l 

3 

1 

2 

2 

3 

1 

# 

2 

3 

2 

09-11  LST 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

« 

2 

2 

2 

12-14  LST 

2 

2 

1 

# 

# 

l 

2 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

15-17  LST 

2 

2 

# 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

l 

18-20  LST 

3 

l 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  4 

2 

1 

1 

2 

l 

1 

2 

2 

l 

1 

1 

2 

1 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

1 

9 

l 

3 

1 

2 

1 

3 

1 

0 

1 

2 

1 

09-11  LST 

1 

9 

1 

1 

l 

1 

3 

2 

1 

# 

1 

1 

1 

12-14  LST 

1 

1 

0 

9 

9 

# 

2 

1 

9 

l 

1 

1 

1 

15-17  LST 

2 

1 

0 

l 

l 

1 

0 

l 

1 

l 

l 

1 

1 

18-20  LST 

1 

1 

# 

0 

l 

0 

0 

1 

# 

# 

l 

# 

l 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  4 

1 

1 

9 

l 

l 

1 

1 

2 

# 

# 

1 

1 

l 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

1.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

9 

9 

# 

0 

1 

9 

0 

# 

9 

9 

09-11  LST 

0 

0 

0 

9 

9 

# 

# 

9 

0 

0 

0 

9 

12-14  LST 

9 

0 

0 

0 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

0 

# 

9 

# 

9 

1 

9 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  <4 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

# 

// 

9 

9 

# 

# 

9 

;  ;ii 

V>'v 

\ 

-  ‘  i.  ■ 

vV.v; 

vWV 

H.V.V.-f, 

'  .>4' 

.«  v  V  V 

,v.v 

I  ■<*  4*1  „ 


.'I  i'i.i  (>t  tj  k.f  til  •>!  'it.M.'iti 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SOMARY 


STATION:  PVNTARENAS.  COSTA  RICA 
LOCATION:  9°58’N,  084C50'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986 


STATION  #:  787600 

ELEVATION  (FEET):  7 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MRPT 
LST  -  CMT  -6 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

107 

109 

108 

102 

102 

97 

100 

99 

94 

95 

104 

100 

109 

MEAN  DLY  MAX 

2 

95 

94 

96 

93 

91 

89 

90 

90 

89 

89 

90 

91 

91 

MEAN 

2 

85 

85 

86 

85 

84 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

MEAN  DLY  MIN 

2 

74 

75 

75 

76 

76 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

EXTREME  MIN 

2 

68 

68 

68 

68 

66 

67 

66 

66 

68 

69 

61 

69 

61 

#  DAYS  >  90 

1 

21 

23 

29 

27 

21 

13 

12 

14 

10 

8 

7 

13 

198 

#  DAYS  T  32 

#  DAYS  T  0 


2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 
MEAN 
MINIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >.004 

#  DAYS  "50.5 


SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >0.1 

#  DAYS  Tl  .5 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.0 

.6 

3.2 

7.4 

15.8 

3.1 

11.2 

14.3 

22.0 

7.1 

22 

68.5 

.7 

.2 

1.3 

4.0 

8.4 

8.3 

6.6 

10.0 

11.8 

4.1 

.7 

57 

0 

0 

0 

.6 

3.1 

5.8 

3.3 

4.9 

6.1 

1.8 

0 

50.8 

1.9 

.5 

3.2 

2.8 

2.6 

2.6 

2.8 

2.9 

3.9 

1.9 

2.2 

3-9 

1 

1 

2 

7 

14 

14 

10 

14 

13 

7 

2 

8 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

» 

» 

* 

* 

• 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (f)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

1 

88 

86 

85 

87 

93 

95 

95 

96 

96 

97 

96 

92 

92 

RH  (12  LST) 

1 

54 

50 

51 

53 

67 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

62 

64 

VAPOR  PRESS 

1 

.78 

.78 

.82 

.87 

.92 

.93 

.91 

.91 

.91 

.91 

.89 

.84 

.88 

DEWPOINT 

1 

71 

71 

72 

74 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

73 

74 

5.  SURFACE  WINDS 

PVLC-  DRCTN  1 

(16  PT/KNOTS) 

$S  $W 

/  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE 

$S  $S  $S  $S  $S  $S 

(FEET) 

$S 

$s 

$s 

$S 

$S 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 

1 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1 

4 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

MAX  (PK  GST) 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

150 

150 

200 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 
DAYS  TSTMS 
DAYS  FOG  <7 
DAYS  BNBD  <7 


6  5 

9  4 

1  1 

0  # 


JAN  FEB 


APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 


•v£  j 


CWKWWW8 


*.■ 
V  > 

’  V^vv  v'Cv*  AW 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  0  •=  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

,\V..  SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  1  JAN  73  -  31  DEC  85 

W  2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  6  YEARS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

« 

* 

# 

0 

# 

1 

3 

* 

« 


FEB 

* 

* 

1 

1 

0 

# 

1 

« 

« 


MAR 

» 

* 

1 

# 

1 

1 

1 

* 

* 


APR 

* 

* 

1 


1 

2 

4 

* 

* 


MAY 

* 

# 

6 

4 

3 

9 

17 

» 

* 


JUN 

« 

* 

7 

3 

3 

9 

14 

» 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

«  * 

ft  « 


0 

0 

0 

# 

1 

ft 

ft 


0 

0 

0 

0 

1 

ft 

ft 


MAR 

« 

« 

1 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 


APR 

« 

« 

0 

# 

# 

0 

1 

» 

» 


MAY  JUN 

ft  * 

ft  ft 


2 

2 

1 

3 

5 

« 

ft 


1 

0 

1 

3 

5 

« 

* 


9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

« 

» 

« 

« 

« 

03-05  LST 

• 

» 

« 

« 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

# 

0 

2 

18-20  LST 

1 

1 

0 

1 

2 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

» 

* 

« 

ft 

» 

03-05  LST 

* 

* 

• 

ft 

« 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

18-20  LST 

9 

9 

9 

0 

0 

21-23  LST 

« 

ft 

» 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ECR-CLT1 2 

» 

» 

ft 

ft 

JUN 

« 

« 

1 

0 

0 

2 

3 

ft 

« 


JUN 

* 

* 

1 

0 

0 

1 


JUL 

« 

3 

1 

2 

7 

9 

* 


JUL 

» 

* 

1 

0 

0 

3 

4 
« 

« 


JUL 

ft 

« 

1 

0 

0 

1 

2 

« 


JUL 

» 

« 

0 


0 

0 

ft 

ft 


AUG 

« 

» 

7 


11 

13 

» 

« 


AUG 

« 

2 

1 

1 

3 

6 

« 


AUG 

« 

0 

1 

1 

3 

3 

* 

* 


AUG 

ft 

ft 

0 

0 

0 

1 

1 

ft 

ft 


SEP 

* 

» 

9 

5 

4 

11 

13 

* 

* 


SEP 

ft 

« 

3 

1 

1 

5 

6 

« 


SEP 

» 

« 

1 

0 

1 

3 

3 

» 


SEP 

« 

* 

0 

0 

0 

1 

1 

ft 

ft 


OCT 

» 

« 

14 

5 

6 
14 
17 

« 

« 


OCT 

ft 

ft 

3 

1 

2 

5 

5 

« 


OCT 

» 

» 

1 

1 

1 

2 

2 

« 

» 


OCT 

ft 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 


NOV 

« 

» 

6 

2 


13 

« 

* 


NOV 

« 

ft 

2 

1 

1 

2 

3 


« 

» 


NOV 

« 

« 

1 

# 


NOV 

* 

» 

0 

0 

0 


0 

ft 

ft 


DEC 

« 

» 

3 
1 
1 
2 

4 
» 

» 


DEC 

« 

* 

0 

0 

0 

1 

1 

ft 

ft 


DEC 

» 

« 

0 

0 

0 

1 

0 

ft 

ft 


DEC 

* 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 


ANN 

* 

« 

5 
2 
2 

6 

9 

* 


ANN 

* 

« 

1 

1 

1 

2 

3 


ANN 

« 


1 

0 

0 

1 

2 

» 


ANN 

ft 

» 

0 

0 


0 

0 

ft 

ft 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  PUNTARENAS,  COSTA  RICA 
LOCATION:  09°58»N,  084°50'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986 


STATION  #:  787600 
ELEVATION  (FEET):  7 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85 


ICAO  ID:  MRPT 
LST  -  CUT  -6 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

»»»*»»«** 

**»»»**«« 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

********* 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


3-  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 
00-02  LST  ***»*»»** 

03-05  LST  »**»*»*»* 

06-08  LST  00000000 

09-11  LST  00000000 

12-14  LST  0  0  0  0  0  0  0  0 

15-17  LST  00000000 

18-20  LST  00000000 

21-23  LST  *#*#**»* 

ALL  HOURS  ****»»*» 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

*«*«»**** 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

-  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1 .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  86 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

0 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

1 

# 

1 

# 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

15-17  LST 

# 

0 

# 

# 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

18-20  LST 

1 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

1 

// 

1 

21-23  LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OS-05  LST 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

1 

0 

1 

1 

# 

0 

// 

09-11  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

# 

» 

# 

# 

0 

// 

12-14  LST 

0 

0 

0 

# 

» 

# 

# 

1 

1 

# 

0 

# 

15-17  LST 

# 

0 

// 

# 

1 

1 

# 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

18-20  LST 

1 

0 

1 

1 

2 

# 

2 

2 

2 

1 

0 

1 

21-23  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

# 

0 

1 

0 

# 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

// 

# 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

# 

# 

1 

18-20  LST 

# 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

100/0, 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

// 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ECR-CLT1 2a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


.  t*t  .'4>u  ■'La'i-t'l  .*4  at  .>4  .14  .u  .'4  -» 1 


STATION:  SAN  JOSE,  COSTA  RICA 
LOCATION:  09°59'N,  084°13'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986 


SOURCE 


STATION  II:  787620 
ELEVATION  (FEET):  3080 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MROC 
LST  =  CMT 


1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  2 

MEAN  DLY  MAX  2 

MEAN  2 

MEAN  DLY  MIN  2 

EXTREME  MIN  2 

#  DAYS  >  90 

#  DAYS  T  32 

#  DAYS  T  0 


2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  2  2.5  1 

MEAN  2  .5 

MINIMUM  2  0  ( 

MAX  24  HR  2  .2 

#  DAYS  >.004  2  2  ' 

#  DAYS  20.5  *  * 

3-  SNOWFALL  (INCHES) 


JAN 

?) 

90 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

91 

92 

91 

88 

92 

84 

86 

87 

88 

87 

84 

92 

75 

76 

79 

80 

80 

80 

78 

78 

80 

79 

76 

75 

78 

67 

67 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

67 

69 

58 

58 

59 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

59 

60 

43 

44 

48 

50 

52 

54 

53 

54 

54 

53 

52 

45 

43 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

# 

ft 

« 

ft 

ft 

« 

* 

* 

» 

# 

» 

# 

# 

» 

« 

« 

» 

« 

» 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

ft 

it 

» 

« 

2 

2.5 

1.6 

3.7 

5.2 

17.1 

19.9 

17.4 

19.7 

26.2 

29.4 

16.3 

6.5 

117.7 

2 

.5 

.2 

.5 

1.7 

8.7 

10.6 

8.4 

9.5 

12.8 

13.1 

5.9 

1.8 

73.6 

2 

0 

0 

0 

0 

2.0 

4.6 

1.5 

3.0 

4.1 

3.3 

0.1 

0.2 

43.1 

2 

.2 

.7 

.9 

.9 

3.2 

2.4 

1.9 

2.3 

3-3 

4.0 

3.4 

1.3 

4.0 

MEAN 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  Tl  .5 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 

RH  (06  LST) 

1  49 

46 

44 

46 

62 

66 

62 

63 

67 

68 

63 

52 

58 

RH  (12  LST) 

1  77 

75 

76 

77 

86 

87 

85 

85 

89 

89 

85 

78 

83 

VAPOR  PRESS 

1  .52 

.51 

.53 

.56 

.64 

.65 

.62 

.62 

.64 

.64 

.61 

.55 

.59 

DEWPOINT 

1  59 

59 

60 

61 

65 

66 

64 

64 

65 

65 

64 

61 

63 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN  1  EEEEEEEEEE 
MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN)  1  19  19  18  17  13  12  14  13  10  11  1 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS)  1  17  17  16  14  9  9  10  9  8  81 

MAX  (PK  GST)  ********** 

PRESSURE  ALT  1  3150  3150  3200  3200  3150  3150  3150  3150  3150  3150  31? 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER  132346666665 

DAYS  TSTMS  11  #  1  4  10  11  7  10  12  10  4 

DAYS  FOG  <7  11  #  #  2  6  9  5  91113  9 

DAYS  BNBD  <7  1  #  »  II  #  0  0  II  II  II  If  II 


13 

17 

16 

10 

14 

1 1 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  it  =  LESS  THAN  0.5  DA i,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  86 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  6-88  YEARS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

1 

3 

4 

20 

16 

10 

9 

20 

24 

18 

2 

11 

03-05  LST 

2 

1 

2 

2 

12 

10 

7 

5 

12 

14 

12 

1 

7 

06-08  LST 

it 

it 

0 

1 

6 

6 

2 

5 

7 

10 

4 

1 

5 

09-11  LST 

it 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

5 

2 

1 

2 

12-14  LST 

it 

0 

# 

1 

6 

7 

6 

6 

12 

12 

7 

it 

5 

15-17  LST 

1 

1 

1 

5 

20 

27 

19 

26 

37 

40 

27 

6 

18 

18-20  LST 

5 

2 

3 

7 

20 

25 

18 

25 

33 

40 

33 

14 

19 

21-23  LST 

2 

2 

6 

7 

21 

18 

14 

15 

24 

26 

23 

6 

14 

ALL  HOURS 

2 

1 

2 

4 

14 

14 

10 

12 

19 

21 

16 

4 

10 

8.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  11 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

it 

2 

3 

19 

13 

8 

9 

14 

20 

14 

2 

9 

03-05  LST 

1 

1 

1 

2 

9 

7 

5 

4 

8 

11 

9 

1 

4 

06-08  LST 

0 

it 

0 

1 

5 

4 

2 

3 

5 

6 

2 

1 

2 

09-11  LST 

it 

it 

it 

1 

2 

1 

1 

it 

it 

1 

1 

1 

1 

12-14  LST 

it 

0 

it 

it 

3 

4 

2 

2 

4 

5 

3 

it 

2 

15-17  LST 

1 

it 

it 

2 

13 

17 

11 

15 

25 

26 

1o 

3 

11 

18-20  LST 

3 

2 

1 

4 

13 

21 

11 

17 

24 

28 

25 

9 

13 

21-23  LST 

2 

1 

3 

5 

16 

13 

12 

12 

17 

20 

19 

5 

10 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

2 

10 

10 

7 

8 

12 

13 

11 

3 

7 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

it 

1 

2 

14 

12 

6 

7 

11 

16 

12 

2 

7 

03-05  LST 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

5 

3 

5 

9 

8 

1 

4 

06-08  LST 

0 

it 

0 

it 

4 

2 

1 

it 

4 

5 

1 

it 

1 

09-11  LST 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

1 

it 

1 

12-14  LST 

it 

0 

it 

it 

2 

3 

2 

1 

3 

3 

2 

it 

1 

15-17  LST 

1 

it 

it 

1 

8 

13 

7 

11 

1 8 

18 

10 

2 

7 

18-20  LST 

2 

1 

it 

3 

9 

13 

8 

12 

14 

21 

20 

6 

9 

21-23  LST 

1 

0 

1 

3 

10 

10 

9 

9 

12 

16 

14 

4 

7 

ALL  HOURS 

1 

it 

it 

1 

7 

8 

5 

6 

8 

11 

9 

2 

5 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

•4JL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

it 

it 

4 

3 

3 

4 

3 

6 

5 

1 

2 

03-05  LST 

1 

1 

0 

0 

it 

1 

2 

3 

1 

5 

3 

1 

2 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

1 

2 

# 

0 

1 

09-11  LST 

it 

it 

0 

it 

it 

1 

1 

0 

# 

0 

it 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

it 

0 

# 

15-17  LST 

it 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

0 

1 

18-20  LST 

it 

it 

0 

it 

1 

3 

2 

2 

3 

5 

5 

1 

2 

21-23  LST 

0 

0 

0 

it 

3 

3 

2 

3 

3 

5 

5 

1 

2 

ALL  HOURS 

it 

it 

it 

it 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

ECR-CLT1 9 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SAN  JOSE,  COSTA  RICA  STATION  #:  787620  ICAO  ID:  MROC 

LOCATION:  09°59’N,  084°13'W  ELEVATION  (FEET):  3080  LST  -  OfT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($ 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

12-1H  lst 

0 

0 

# 

1 

7 

7 

4 

6 

8 

7 

2 

0 

3 

15-17  LST 

1 

# 

1 

3 

9 

9 

4 

6 

10 

7 

2 

# 

3 

18-20  LST 

# 

0 

0 

# 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

# 

0 

1 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

// 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

# 

1 

2.  t  FREQ  OF  RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

0 

# 

1 

7 

7 

5 

6 

7 

8 

7 

3 

3 

03-05  LST 

# 

0 

1 

# 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

5 

7 

4 

06-08  LST 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

4 

4 

3 

5 

4 

6 

3 

09-11  LST 

# 

# 

# 

3 

4 

4 

5 

3 

5 

5 

3 

3 

12-14  LST 

# 

# 

1 

4 

14 

17 

12 

17 

23 

24 

14 

2 

10 

15-17  LST 

2 

2 

3 

16 

39 

45 

33 

39 

50 

49 

28 

1 

26 

18-20  LST 

2 

2 

2 

8 

32 

39 

26 

33 

44 

40 

24 

2 

21 

21-23  LST 

1 

1 

1 

3 

15 

14 

10 

15 

18 

15 

12 

2 

9 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

5 

15 

17 

13 

16 

20 

20 

13 

3 

10 

3-  1  FREQ  OF  SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  t  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS] 

1: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

22 

16 

8 

1 

1 

4 

3 

1 

1 

2 

12 

6 

03-05  LST 

18 

24 

13 

8 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

10 

6 

06-08  LST 

24 

28 

23 

16 

3 

2 

5 

4 

2 

1 

5 

18 

10 

09-11  LST 

46 

47 

30 

24 

5 

3 

9 

6 

3 

3 

10 

34 

17 

12-14  LST 

36 

38 

22 

14 

4 

3 

6 

4 

2 

2 

6 

23 

1 3 

15-17  LST 

26 

28 

15 

9 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

15 

8 

18-20  LST 

18 

21 

12 

6 

1 

1 

3 

1 

< 

1 

2 

13 

6 

21-23  LST 

22 

21 

17 

7 

1 

1 

2 

1 

# 

3 

14 

7 

ALL  HOURS 

26 

29 

19 

12 

3 

2 

4 

3 

1 

1 

4 

18 

10 

REMARKS:  * 
<t 


DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5, 
BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E., 


MI  =■  STATUTE  MILES 

24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S) : 


1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  TO  80  YRS 

3- 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN  FEB  MAR 
00-02  LST  1  #  1 

03-05  LST  1  1  0 

Od-08  LST  0  #  0 

09-11  LST  #  #  # 

12-14  LST  #  0  # 

15-17  LST  1  *  # 

18-20  LST  1  #  0 

21-23  LST  1  0  0 

ALL  HOURS  1  #  # 


APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

1  12  9  6  6 

1  5  6  5  3 

#4213 
#111# 

#  2  3  2  1 

1  8  12  6  10 

2  8  11  7  11 

2  10  9  9  9 

1  6  7  5  5 


SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

10  15  10  2  6 

5  8  7  1  4 

3  5  1  #  2 

#1  #  #  # 

2  3  2  #  1 

15  15  9  2  7 

12  17  18  4  8 

10  14  13  4  7 

7  10  8  2  4 


6.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


JAN  FEB  MAR 
00-02  LST  #  0  1 

03-05  LST  1  1  0 

06-08  LST  0  #  0 

09-11  LST  #  #  # 

12-14  LST  #  0  # 

15-17  LST  #  0  # 

18-20  LST  1  #  0 

21-23  LST  #00 
ALL  HOURS  #  #  # 


APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

#  8  7  5  5 

0  2  3  5  1 

0  4  112 

##11# 
#1111 
1  5  6  4  6 

1  5  7  4  7 

1  7  7  5  6 

#  4  4  3  4 


SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

6  11  81  4 

4  6  6  1  3 

2  4  1  #  1 

#  #  #  #  # 

1  2  2  #  1 

8  9  6  1  4 

7  10  12  3  5 

6  10  10  2  5 

4  7  6  1  3 


7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR 
00-02  LST  #01# 

03-05  LST  1100 

06-08  LST  0  #  0  0 

09-11  LST  #  #  #  # 

12-14  LST  #  0  0  # 

15-17  LST  #00# 

18-20  LST  ##01 

21-23  LST  #00# 

ALL  HOURS  #  #  #  # 


NOV 

7 

5 

# 

# 

1 

4 

7 

7 

4 


DEC 

1 

1 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 


ANN 

4 

2 

1 

# 

# 

2 

3 

3 

2 


8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0. 

JAN  FEB  MAR 
00-02  LST  0  0  0 

03-05  LST  0  1  0 

06-08  LST  0  0  0 

09-11  LST  #  #  0 

12-14  LST  #  0  0 

15-17  LST  #  0  0 

18-20  LST  #  #  0 

21-23  LST  0  0  0 

ALL  HOURS  #  #  0 


1  MI: 

APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

0  2  12  2 
0  0  0  2  1 

0  1  #  0  1 

#  #  #  #  0 

0  0  0  0  0 

##111 
##111 
01111 
#1111 


SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

14  2  11 

#3211 
#1  #  0  # 

0  0  0  0  # 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  GUANTANAMO  BAY  NAS  CUBA 
LOCATION:  19°54’N  075°12’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MARCH  1983 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
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PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1982 


(%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

it 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

it 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

5 

2 

2 

2 

3 

3 

5 

2 

2 

3 

4 

3 

6 

2 

1 

2 

4 

3 

4 

2 

it 

2 

3 

4 

3 

2 

it 

1 

4 

6 

5 

3 

1 

2 

5 

6 

5 

4 

1 

2 

4 

4 

4 

2 

1 

2 

3 

2 

5 

2 

1 

2 

4 

4 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

it 

it 

it 

1 

1 

it 

it 

it 

It 

1 

it 

1 

0 

it 

It 

it 

it 

it 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

4 

4 

3 

6 

1 

it 

1 

1 

it 

3 

it 

1 

it 

1 

0 

1 

It 

It 

it 

It 

1 

1 

1 

it 

1 

1 

1 

2 

ICAO  ID 
LST  =  G! 


NOV  DI 

1  ( 

1  l 

it  ( 

0  ( 

it  ) 

1  I 

1  t 

1  ( 

1  i 


NO  V  Dl 

2  i 

2  t 
1 

1 

3  ‘ 

5  ; 

3 

2 

2 


NOV  Dl 

0  ( 

0  ( 

0  ( 

0  ( 

0  ( 

0  ( 

0  ( 

0  ( 

0  ( 


NOV  Dl 

it 
1 
1 

5  I 

6  1 
3 

1 

it 

2 


1 


1 


1 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE ,  It  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUNMARY 


STATION:  JOSE  MARTI  APT,  CUBA 
LOCATION:  22°59'N,  082°24’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JUL  1986 


SOURCE 


1.  TEMPERATURE  <°F) 

EXTREME  MAX  3 

MEAN  DLY  MAX  3 

MEAN  3 

MEAN  DLY  MIN  3 

EXTREME  MIN  3 

#  DAYS  >  90  1 

#  DAYS  T  32  * 

#  DAYS  TO  * 


2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  2  17.8  l 

MEAN  2  2.5  1 

MINIMUM  2  0  ( 

MAX  24  HR  2  6.8  ; 

#  DAYS  >0.01  2  6  [ 

#  DAYS  70.5 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


STATION  #:  782240 

ELEVATION  (FEET):  210 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MUHA 
LST  -  CMT  -5 


JAN 

?) 

93 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

93 

104 

104 

97 

99 

97 

95 

100 

100 

93 

90 

104 

79 

79 

81 

84 

86 

88 

89 

89 

88 

85 

81 

79 

84 

72 

72 

74 

77 

79 

81 

82 

82 

82 

79 

75 

73 

78 

65 

65 

67 

69 

72 

74 

75 

75 

75 

73 

69 

67 

71 

43 

46 

46 

43 

57 

63 

64 

63 

63 

52 

45 

45 

43 

# 

# 

1 

4 

9 

13 

19 

20 

13 

4 

1 

# 

84 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

» 

* 

» 

71.0 

44.5 

25.2 

20.1 

102 


MEAN 

ft 

« 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

« 

« 

ft 

MAXIMUM 

ft 

» 

* 

» 

ft 

» 

ft 

* 

» 

ft 

» 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

» 

# 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

« 

* 

ft 

#  DAYS  >0.1 

« 

» 

ft 

* 

ft 

« 

ft 

» 

ft 

ft 

« 

» 

« 

ft 

#  DAYS  TI.5 

• 

« 

ft 

* 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

* 

« 

* 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($) 

/  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 

RH  (06  LST) 

1 

91 

90 

88 

89 

91 

93 

93 

94 

95 

94 

93 

90 

92 

RH  (12  LST) 

1 

65 

62 

60 

55 

59 

63 

62 

62 

65 

66 

64 

63 

62 

VAPOR  PRESS 

1 

.58 

.60 

.63 

.66 

.75 

.81 

.84 

.84 

.84 

.78 

.69 

.63 

.72 

DEWPOINT 

1 

62 

62 

64 

66 

70 

73 

73 

74 

73 

71 

68 

64 

68 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

$NNE 

$E 

$ENE 

$ENE 

$ENE 

$E 

$ENE 

$ENE 

$ENE 

$ENE 

$ENE 

$E 

$ENE 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

12 

9 

11 

11 

10 

8 

9 

9 

9 

11 

11 

10 

10 

(ALL  OBS) 

1 

7 

8 

9 

9 

7 

6 

5 

6 

5 

7 

7 

8 

7 

MAX  (PK  GST) 

• 

ft 

* 

* 

» 

» 

# 

« 

« 

ft 

ft 

» 

PRESSURE  ALT 

1 

350 

300 

450 

350 

350 

300 

250 

350 

400 

400 

400 

350 

350 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

DAYS  TSTMS 

1 

1 

1 

1 

3 

8 

11 

15 

13 

13 

b 

1 

1 

74 

DAYS  FOG  <7 

1 

14 

11 

11 

9 

10 

9 

12 

10 

13 

16 

14 

14 

143 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  1  JAN  73  -  31  DEC  85 
2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  33-44  YRS 
3-  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA,  25  YRS 


7.  PERCENTAGE 
(CIG/VIS)  < 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (.%  FREQ)  OF  CEILING 
3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 

AND/OR 

VISIBILITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

00-02  LST 

1 3 

14 

6 

5 

8 

6 

2 

1 

5 

7 

03-05  LST 

16 

21 

10 

7 

9 

6 

4 

3 

7 

13 

06-08  LST 

27 

27 

17 

12 

11 

9 

5 

6 

8 

19 

09-11  LST 

21 

17 

18 

18 

22 

16 

10 

10 

14 

23 

12-14  LST 

26 

28 

32 

34 

45 

41 

39 

39 

47 

45 

15-17  LST 

20 

23 

22 

22 

29 

33 

34 

27 

34 

26 

18-20  LST 

12 

19 

12 

11 

14 

16 

17 

14 

17 

13 

21-23  LST 

11 

14 

7 

7 

7 

8 

5 

6 

6 

9 

ALL  HOURS  19 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

20  1L 

1500/3  MI 

15 

(SOURCE 

19 

NO.  1) 

18 

15 

14 

18 

20 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

00-02  LST 

5 

3 

2 

1 

3 

4 

1 

# 

3 

3 

03-05  LST 

10 

11 

5 

3 

7 

3 

2 

1 

5 

9 

06-08  LST 

19 

17 

12 

8 

9 

7 

4 

5 

6 

13 

09-11  LST 

8 

4 

2 

1 

1 

2 

# 

1 

2 

2 

12-14  LST 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

15-17  LST 

3 

2 

3 

1 

4 

8 

5 

4 

4 

2 

18-20  LST 

2 

3 

2 

1 

2 

4 

3 

3 

5 

3 

21-23  LST 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

# 

1 

1 

1 

ALL  HOURS  7 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

6  4 

1000/2  MI 

2 

(SOURCE 

4 

NO.  1) 

4 

2 

2 

3 

4 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

00-02  LST 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

03-05  LST 

5 

6 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

# 

4 

06-08  LST 

10 

9 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

4 

09-11  LST 

4 

2 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

1 

1 

12-14  LST 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

15-17  LST 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

18-20  LST 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

# 

21-23  LST 

1 

# 

# 

0 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

ALL  HOURS  332 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI 

1  1  1 

(SOURCE  NO.  1): 

1 

1 

1 

2 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

00-02  LST 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

03-05  LST 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

06-08  LST 

3 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

09-11  LST 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

1 

# 

12-14  LST 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

15-17  LST 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

18-20  LST 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

21-23  LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

ECR-CLT-4 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

// 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUW1ARY  SUPPLEMENT 


STATION:  JOSE  MARTI  APT,  CUBA  STATION  if:  7822*40  ICAO  ID:  MUHA 

LOCATION:  22°59’N,  082°24»W  ELEVATION  (FEET):  210  LST  -  GMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JUL  1986  PERIOD:  1  JAN  73  -  31  DEC  85 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

00-02  LST  # 
03-05  LST  0 
06-08  LST  0 
09-1 1  LST  0 
12-14  LST  # 
15-17  LST  1 
18-20  LST  # 
21-23  LST  # 
ALL.  HOURS  # 


FEB  MAR  APR 

0  #  0 

0  #  0 

#  0  if 

#  if  if 

#  1  1 

1  1  3 

#  0  1 

if  0  1 

#  if  1 


MAY  JUN  JUL 
1  1  if 

if  1  if 

if  if  if 

1  if  if 

4  5  7 

7  14  22 

2  6  9 

1  1  2 

2  4  5 


AUG  SEP  OCT 
0  #  if 

0  1  if 

if  if  1 

#  1  if 

5  6  2 

18  20  7 

9  7  2 

1  1  1 

4  5  2 


NOV  DEC  ANN 

0  if  if 

if  if  if 

if  0  if 

if  if  if 

0  if  3 

1  1  8 

if  1  3 

if  0  1 

if  if  2 


2.  *  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

2 

3 

3 

3 
2 

4 
4 
3 
3 


FEB 

4 

3 

4 
3 

\ 

5 

3 

4 


MAR 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

3 

2 

2 


APR 

1 

1 

2 

1 


3 

2 

2 


MAY 

4 
3 
1 
3 

5 
8 
5 

3 

4 


JUN 

2 

3 

4 

4 

5 
17 
10 

4 

6 


JUL 

if 

if 

if 

1 

6 

14 

9 

2 

4 


AUG 

1 

1 

2 

1 

5 

11 

8 

4 

4 


SEP 

2 

1 

2 

2 

6 

14 

11 

4 

5 


OCT  NOV 

2  3 

3  3 

3  4 

3  4 

5  4 

8  4 

6  4 

4  4 

4  4 


DEC 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 


ANN 

2 

2 

2 

2 

4 

8 

6 

3 

4 


3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAR  APR 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MAY  JUN 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


JUL  AUG 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


SEP  OCT 

0  0 

0  0 

0  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


NOV  DEC 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


4.  i  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

00-02  LST  1 
03-05  LST  # 
06-08  LST  # 
09-1 1  LST  2 
12-14  LST  4 
15-17  LST  4 
18-20  LST  1 
21-23  LST  1 
ALL  HOURS  1 


FEB  MAR  APR 
1  1  0 

1  t  0 

1  1  0 

3  6  4 

4  10  8 

4  12  9 

1  2  2 

#  1  1 

2  4  3 


MAY  JUN  JUL 

if  if  if 

0  if  0 

if  if  0 

1  #  0 

2  1  if 

5  2  1 

1  1  if 

0  0  0 

1  1  if 


AUG  SEP  XT 

if  if  0 

if  1  0 

if  if  if 

if  if  5 

1  1  6 

1  2  6 

1  0  1 

if  if  if 

1  1  2 


NOV  DEC  ANN 

1  1  if 

if  1  if 

if  1  if 

4  5  3 

5  6  4 

7  7  5 

1  2  1 

1  2  1 

2  3  2 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  1  JAN  73  -  31  DEC  85 

2. 

3. 


5.  $  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

K 

00-02  LST 

2 

1 

# 

# 

1 

1 

# 

if 

s 

03-05  LST 

5 

6 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

06-08  LST 

9 

9 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

■ 

09-11  LST 

4 

2 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

12-14  LST 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

H 

15-17  LST 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

V 

18-20  LST 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

s 

21-23  LST 

1 

# 

# 

0 

# 

» 

# 

if 

£ 

ALL  HOURS 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

500/1 , 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

% 

00-02  LST 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

r. 

03-05  LST 

3 

3 

2 

1 

1 

» 

1 

0 

i 

06-08  LST 

7 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

Hi 

A 

09-11  LST 

1 

1 

# 

# 

« 

# 

0 

1 

3 

12-14  LST 

# 

# 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

A 

15-17  LST 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

18-20  LST 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

if 

£ 

21-23  LST 

if 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

if 

> 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

4 

4 
»  . 

7.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

y  -ycv 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

3  fit 

00-02  LST 

1 

1 

0 

# 

0 

# 

0 

03-05  LST 

2 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

0 

V 

06-08  LST 

4 

3 

2 

1 

# 

1 

# 

if 

v 

09-11  LST 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

1 

,% 

12-14  LST 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

15-17  LST 

# 

# 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

s 

18-20  LST 

0 

# 

// 

# 

# 

# 

1 

# 

21-23  LST 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

if 

i 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

# 

# 

» 

if 

s 

,% 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

.*• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

,*> 

00-02  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

1 

# 

# 

» 

0 

# 

0 

0 

1 

06-08  LST 

2 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

if 

y 

09-11  LST 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

1 

C 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

v| 

15-17  LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

if 

Si 

V 

18-20  LST 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

if 

V' 

21-23  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

$ 

ALL  HOURS 

# 

» 

# 

# 

# 

if 

if 

► 

ECR-CLT-4a 

V 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  NUEVA  GERONA,  CUBA 
LOCATION:  21  50' N  82  47'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  MAR  1987 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

:  (  f) 

EXTREME  MAX 

2 

90 

93 

93 

97 

102 

99 

99 

97 

95 

97 

91 

91 

102 

MEAN  DLY  MAX 

2 

81 

80 

84 

87 

88 

88 

89 

89 

88 

86 

82 

81 

85 

MEAN 

2 

74 

72 

76 

78 

80 

81 

82 

82 

81 

79 

76 

74 

78 

MEAN  DLY  MIN 

2 

66 

64 

67 

69 

72 

74 

75 

75 

73 

72 

70 

67 

70 

EXTREME  MIN 

2 

52 

50 

52 

57 

63 

68 

66 

68 

68 

63 

55 

52 

50 

#  DAYS  >  90 

3 

If 

If 

If 

3 

6 

10 

15 

14 

8 

2 

If 

If 

5 

#  DAYS  T  32 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

4.4 

8.3 

4.3 

8.9 

16.9 

20.1 

14.4 

12.9 

16.0 

26.3 

11.2 

5.1 

84.6 

MEAN 

2 

1.5 

2.2 

2.4 

3.9 

8.6 

12.0 

7.6 

7.7 

11.1 

9.9 

2.3 

1.6 

70.8 

MINIMUM 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

2.6 

6.0 

3.2 

4.1 

4.5 

3.0 

0.0 

0.0 

40.6 

MAX  24  HR 

2 

1.9 

3.5 

3.5 

4.6 

3.7 

4.5 

2.5 

3.6 

6.9 

6.4 

3.9 

2.8 

6.9 

#  DAYS  >  0.01  2  3  4  5  6  12  17  14  14  16  14  3  3  111 

#  DAYS  7  0.5  ************  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  2  000000000000  0 

MAXIMUM  2  000000000000  0 

MAX  24  HR  2  000000000000  0 

#  DAYS  >  0.1  2  000000000000  0 

#  DAYS  7  1.5  2  000000000000  0 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (  F) 


RH  (05  LST) 

3 

89 

88 

86 

91 

91 

92 

90 

89 

92 

91 

90 

86 

90 

RH  (15  LST) 

3 

65 

63 

62 

60 

63 

66 

62 

64 

68 

69 

68 

66 

65 

VAPOR  PRESS 

1 

.65 

.64 

.69 

.74 

.81 

.87 

.88 

.88 

.88 

.84 

.76 

.69 

.78 

DEWPOINT 

1 

64 

64 

67 

69 

72 

74 

75 

75 

75 

73 

70 

67 

71 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

3 

$NE 

NE 

$E 

E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$NNE 

NNE 

E 

$E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

l 

14 

14 

15 

16 

15 

14 

14 

14 

15 

14 

14 

15 

16 

(ALL  OBS) 

3 

11 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

8 

12 

15 

15 

11 

MAX  (PK  GST) 

3 

25 

28 

85 

30 

80 

30 

95 

51 

43 

60 

58 

58 

54 

PRESSURE  ALT 

l 

200 

250 

250 

200 

200 

200 

150 

200 

250 

250 

200 

200 

250 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

DAYS  TSTMS 

3 

If 

If 

# 

2 

4 

5 

8 

8 

9 

4 

1 

If 

41 

DAYS  FOG  <  7 

1 

7 

6 

7 

5 

3 

1 

If 

If 

1 

2 

4 

7 

42 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

STATION  If:  782210  ICAO  ID:  MUNG 

ELEVATION  (FEET):  75  LST  =  GMT:  -5 

PERIOD:  VARIED  3  HRLY 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

C  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS /DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 
CAUTION!  USAFETAC  DATSAV  DATA  ARE  BASED  ON  A  MINIMUM  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
USE  THIS  CLIMATOLOGICAL  StUDV  WITH  DT5CRETI0N7 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8412  3  HRLY 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  POR  VARIED 

3.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8212  3  HRLY 


7 .  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE  (% 

FREQ)  OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

( SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

★ 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

09-11 

LST 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

12-14 

LST 

it 

* 

* 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

15-17 

LST 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

18-20 

LST 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

31 

32 

36 

39 

41 

41 

37 

41 

36 

36 

28 

28 

36 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

06-08 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

it 

* 

it 

* 

it 

it 

09-11 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

it 

* 

it 

* 

it 

it 

12-14 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

15-17 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

it 

* 

ALL  HOURS 

7 

7 

3 

2 

2 

5 

1 

2 

2 

2 

4 

5 

3 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

09-11 

LST 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

12-14 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

15-17 

LST 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

18-20 

LST 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

it 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

it 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

* 

it 

* 

* 

it 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

09-11 

LST 

* 

it 

* 

* 

it 

it 

* 

★ 

* 

it 

* 

* 

* 

12-14 

LST 

it 

it 

* 

* 

it 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

15-17 

LST 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

18-20 

LST 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

21-23 

LST 

it 

* 

* 

* 

it 

it 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

1 

1 

# 

If 

// 

It 

0 

# 

# 

0 

# 

1 

# 

ECR-PAB25 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  NUEVA  GERONA,  CUBA 
LOCATION:  21  50' N,  82  47'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  MAR  1987 


STATION  #:  782210 

ELEVATION  (FEET):  75 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MUNG 
LST  =  GMT:  -5 
3  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4t 

4c 

06-08  LST 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

4: 

09-11  LST 

* 

* 

it 

* 

* 

★ 

* 

4r 

12-14  LST 

* 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

4r 

15-17  LST 

* 

it 

it 

it 

* 

* 

4c 

4c 

18-20  LST 

* 

it 

it 

it 

* 

it 

4c 

4c 

21-23  LST 

* 

it 

it 

it 

* 

it 

* 

4c 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

1 

2 

4 

5 

5 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

it 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

03-05  LST 

it 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

4c 

06-08  LST 

it 

it 

it 

it 

* 

it 

* 

4r 

09-11  LST 

•k 

it 

* 

it 

* 

it 

* 

4c 

12-14  LST 

it 

it 

* 

* 

* 

it 

4c 

* 

15-17  LST 

it 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

4c 

18-20  LST 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

4c 

4c 

21-23  LST 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

2 

4 

2 

1 

4 

8 

3 

3 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4r 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

4c 

* 

4c 

06-08  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4c 

* 

09-11  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

4c 

12-14  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

4c 

4: 

15-17  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4c 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

4c 

* 

* 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

4c 

* 

* 

ALL  HOURS 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

ft 

2 

SEP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

★ 

* 

6 


SEP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

6 


SEP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


SEP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2 


OCT 

* 

* 

* 

* 

it 

4c 

* 

* 

2 


OCT 

it 

* 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

3 


OCT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


OCT 

* 

★ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

9 


NOV 

* 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 


NOV 

★ 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

3 


NOV 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


NOV 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

★ 

11 


DEC 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 


DEC 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

2 


DEC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


DEC 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

★ 

* 

12 


ANN 

★ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

2 


ANN 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

3 


ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4 


fe^ 

'mV 


I  '1 


»'#  i'Li'l.i  Li 


«  1.1  «  .1  «.«  (•  (  |_|  Li  «_|  *_»«*»  t.t  > »t  * >1 . *«t_ >ti . 


I? 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  »  0.0  <0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

C  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 
CAUTION!  USAFETAC  DATSAV  DATA  ARE  BASED  ON  A  MINIMUM  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8412  3  HRLY 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  POR  VARIED 

3.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8212  3  HRLY 


X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

4  1111#! 


6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR 

*  *  * 


*  *  * 

*  *  * 

*  *  * 


7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


FEB  MAR  APR 

*  *  * 

*  *  * 

*  *  * 

*  *  * 

*  *  * 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

ECR-PAB25a 


FEB  MAR  APR 

*  *  * 

*  *  * 

*  *  * 

*  *  * 


l 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SANTIAGO  de  CUBA,  CUBA 
LOCATION:  19*58'N,  75’50'W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  782640 

ELEVATION  (FEET):  207 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MUCU 
LST  -  GMT  -5 


1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  90 

90 

92 

93 

94 

95 

97 

96 

97 

95 

93 

93 

97 

MEAN  DLY  MAX 

83 

83 

84 

85 

86 

87 

89 

90 

88 

87 

85 

83 

86 

MEAN 

76 

76 

77 

78 

80 

81 

82 

83 

81 

80 

78 

76 

79 

MEAN  DLY  MIN 

68 

68 

69 

71 

73 

74 

75 

75 

74 

73 

71 

69 

72 

EXTREME  MIN 

57 

59 

58 

57 

65 

62 

67 

68 

67 

67 

61 

55 

55 

#  DAYS  >  90 

# 

I 

# 

l 

1 

2 

4 

5 

3 

2 

1 

1 

20 

#  DAYS  7  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  4.0  2.6 

3.6 

10.9 

12.0 

15.4 

9.8 

8.7 

29.5 

19.1 

11.8 

3.0 

66.9 

MEAN 

1.5 

0.9 

1.7 

3.3 

6.4 

5.4 

2.3 

3.6 

6.7 

7.4 

3.6 

1.1 

43.9 

MINIMUM 

# 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

I 

0.1 

0.2 

1.4 

2.7 

# 

0.0 

21.9 

MAX  24  HR 

3.5 

1.0 

1.6 

3.9 

4.5 

7.3 

6.2 

4.4 

14.3 

8.6 

5.1 

2.1 

14.3 

#  DAYS  >  0.01 

4 

3 

4 

6 

10 

10 

8 

10 

11 

14 

7 

5 

92 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  J  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(X)  / 

VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  <06  LST) 

86 

84 

86 

86 

88 

89 

86 

88 

89 

89 

89 

88 

88 

RH  (13  LST) 

65 

66 

67 

69 

73 

72 

70 

70 

70 

73 

69 

67 

79 

VAPOR  PRESS 

.71 

.71 

.74 

.78 

.84 

.89 

.89 

.89 

.88 

.88 

.81 

.76 

.82 

DEWPOINT 

68 

68 

69 

71 

73 

75 

75 

75 

75 

75 

72 

70 

72 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

N$ 

N$ 

s$ 

S$ 

S$ 

S$ 

S$ 

S$ 

S$ 

S$ 

N$ 

N$ 

S$ 

MEAN  SPEED 

8 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

7 

8 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

35 

30 

35 

30 

40 

30 

32 

45 

58 

39 

40 

58 

58 

PRESSURE  ALT 

350 

250 

350 

250 

300 

300 

250 

450 

500 

500 

350 

250 

500 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

#  DAYS  TSTMS 

1 

# 

l 

1 

1 

2 

4 

4 

7 

4 

2 

# 

26 

#  DAYS  FOG 

# 

# 

# 

9 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

$ 

% 


•*? 


J 

i 


m 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  0  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  ■  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

3 

12 

11 

5 

9 

5 

1 

4 

5 

06-08  LST 

3 

5 

7 

5 

10 

5 

2 

4 

6 

09-11  LST 

4 

5 

9 

4 

9 

5 

2 

4 

7 

12-14  LST 

6 

6 

7 

3 

8 

3 

5 

7 

8 

15-17  LST 

12 

8 

9 

11 

16 

11 

10 

11 

15 

18-20  LST 

11 

9 

17 

19 

17 

9 

8 

13 

8 

21-23  LST 

4 

3 

9 

7 

6 

7 

6 

5 

11 

ALL  HOURS 

7 

6 

10 

8 

11 

6 

5 

7 

9 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

0 

0 

7 

0 

3 

# 

0 

0 

1 

06-08  LST 

1 

2 

4 

1 

2 

2 

l 

1 

1 

09-11  LST 

0 

2 

3 

0 

1 

1 

0 

l 

1 

12-14  LST 

l 

1 

1 

0 

2 

# 

# 

1 

2 

15-17  LST 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

18-20  LST 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

# 

1 

1 

21-23  LST 

0 

1 

1 

0 

1 

# 

# 

0 

3 

ALL  HOURS 

1 

l 

2 

1 

2 

1 

* 

1 

1 

9.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

0 

0 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

06-08  LST 

1 

2 

3 

0 

1 

1 

# 

# 

1 

09-11  LST 

0 

2 

3 

0 

# 

0 

f 

1 

l 

12-14  LST 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

# 

2 

15-17  LST 

0 

1 

1 

l 

l 

1 

» 

1 

1 

18-20  LST 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

21-23  LST 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

2 

ALL  HOURS  ' 

* 

1 

l 

2 

1 

1 

1 

0 

# 

1 

10.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0 

1.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SANTIACO  de  CUBA,  CUBA  STATIONS  #:  782640  ICAO  ID:  MUCU 

LOCATION:  19*58'N,  75°50'W  ELEVATION  (FEET):  207  LST  -  CMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

0 

0 

I 

0 

3 

3 

6 

4 

12 

3 

1 

0 

3 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

I 

0 

2 

1 

1 

I 

0 

I 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

I 

0 

f 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

I 

1 

I 

1 

1 

1 

* 

# 

0 

I 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

3 

2 

# 

1 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

* 

# 

0 

I 

1 

2 

1 

5 

4 

1 

I 

1 

21-23 

LST 

# 

0 

# 

0 

1 

2 

6 

2 

7 

4 

1 

0 

2 

ALL  HOURS 

t 

# 

> 

# 

# 

l 

I 

2 

2 

3 

2 

1 

I 

L 

<N 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

1 

3 

2 

5 

2 

1 

3 

06-08 

LST 

# 

3 

3 

l 

3 

2 

1 

# 

3 

3 

l 

1 

2 

09-11 

LST 

1 

2 

2 

# 

3 

2 

# 

2 

2 

2 

0 

1 

1 

12-14 

LST 

1 

l 

0 

l 

2 

1 

I 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

15-17 

LST 

1 

3 

l 

3 

6 

3 

1 

2 

3 

4 

6 

2 

5 

18-20 

LST 

1 

2 

3 

5 

7 

4 

1 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

21-23 

LST 

1 

2 

2 

2 

5 

2 

1 

5 

5 

2 

2 

0 

2 

ALL  HOURS 

t 

l 

2 

2 

2 

4 

3 

1 

2 

3 

3 

2 

l 

2 

3.  Z 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  Z 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

4 

4 

1 

06-08 

LST 

1 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

3 

2 

l 

09-11 

LST 

l 

1 

2 

# 

# 

0 

1 

1 

# 

1 

3 

6 

l 

12-14 

LST 

1 

2 

2 

l 

# 

l 

1 

l 

2 

3 

2 

7 

2 

15-17 

LST 

l 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

# 

l 

l 

l 

7 

1 

18-20 

LST 

1 

# 

1 

I 

# 

0 

# 

0 

l 

# 

1 

2 

l 

21-23 

LST 

1 

# 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

4 

l 

ALL  HOURS 

1 

1 

l 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

5 

l 

i-  f 


*  % 


l»r  *.l  “*l 


.1 


wwwww 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  X 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

0 

0 

6 

0 

3 

# 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

06-08 

LST 

1 

2 

3 

# 

1 

1 

9 

I 

1 

2 

0 

0 

1 

09-11 

LST 

0 

2 

3 

0 

# 

9 

9 

1 

l 

1 

# 

l 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

1 

0 

1 

9 

9 

9 

2 

# 

1 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

1 

l 

1 

1 

1 

9 

l 

1 

I 

1 

0 

1 

18-20 

LST 

2 

l 

1 

2 

1 

1 

9 

l 

l 

# 

0 

1 

l 

21-23 

LST 

0 

1 

0 

0 

1 

9 

9 

9 

2 

# 

9 

1 

l 

ALL  HOURS 

t 

l 

1 

2 

l 

1 

1 

9 

9 

1 

1 

9 

9 

1 

6.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

0 

0 

4 

0 

2 

9 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

06-08 

LST 

# 

2 

3 

# 

1 

1 

9 

9 

1 

2 

0 

0 

1 

09-11 

LST 

0 

# 

2 

0 

# 

9 

9 

9 

1 

1 

f 

9 

# 

12-14 

LST 

# 

# 

1 

0 

1 

0 

9 

9 

1 

9 

# 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

9 

1 

I 

0 

0 

1 

9 

1 

0 

# 

18-20 

LST 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

l 

1 

9 

0 

0 

I 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

9 

9 

2 

0 

9 

0 

9 

ALL  HOURS 

t 

# 

l 

l 

l 

1 

9 

9 

9 

1 

1 

9 

9 

1 

7.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

2 

9 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

1 

1 

0 

1 

9 

9 

0 

l 

2 

0 

0 

I 

09-11 

LST 

0 

0 

1 

0 

0 

9 

0 

0 

# 

1 

9 

9 

9 

12-14 

LST 

9 

# 

0 

0 

9 

0 

9 

9 

# 

# 

9 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

l 

0 

9 

18-20 

LST 

l 

0 

0 

l 

9 

9 

0 

I 

1 

9 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

9 

ALL  HOURS 

♦ 

# 

# 

9 

I 

1 

# 

9 

I 

l 

9 

# 

# 

9 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

0 

1 

0 

0 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

9 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

# 

0 

9 

18-20 

LST 

l 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

ALL  HOURS 

♦ 

# 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  VARADERO,  CUBA  STATIONS  0:  782290  ICAO  10:  MU/R 

LOCATION:  23*07' N,  8ri8'W  ELEVATION  (FEET):  39  LST  -  GMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

88 

38 

93 

97 

95 

94 

95 

93 

95 

92 

90 

90 

97 

MEAN  DLY  MAX 

77 

77 

81 

83 

85 

86 

87 

88 

37 

84 

81 

79 

83 

MEAN 

71 

72 

75 

78 

80 

81 

83 

83 

82 

80 

77 

74 

78 

MEAN  DLY  MIN 

66 

66 

69 

72 

74 

75 

76 

76 

75 

75 

72 

68 

72 

EXTREME  MIN 

50 

52 

54 

63 

63 

68 

68 

72 

70 

66 

59 

54 

50 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

1 

3 

4 

5 

10 

14 

6 

1 

0 

0 

44 

#  DAYS  7  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

1.4 

1.3 

2. 

1  3.2 

6.6 

9.2 

7.1 

7.5 

7. 

5  7.0 

2.6 

1.4 

56.1 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

★ 

* 

* 

A 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

A 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(*)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

°F  ) 

RH  (06  LST) 

87 

85 

86 

85 

88 

91 

89 

91 

92 

90 

88 

86 

88 

RH  (13  LST) 

65 

66 

60 

61 

64 

68 

66 

67 

69 

72 

70 

67 

66 

VAPOR  PRESS 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

* 

A 

DEWPOINT 

63 

64 

66 

68 

71 

74 

75 

75 

75 

73 

70 

66 

70 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS) 

/  99.952 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  ( 

FEET) 

PVLG  DRCTN 

E$ 

E$ 

E 

E 

E$ 

E$ 

E$ 

ENE$ 

E$ 

ENE$ 

ENF. 

F.$ 

F.S 

MEAN  SPEED 

8 

9 

9 

10 

9 

7 

7 

8 

7 

9 

10 

10 

9 

MAX  (PK.  GSTS) 

40 

35 

45 

32 

60 

30 

28 

60 

35 

32 

43 

49 

60 

PRESSURE  ALT 

200 

150 

350 

30C 

300 

150 

50 

200 

300 

300 

300 

150 

350 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

#  DAYS  TSTMS 

l 

1 

1 

1 

4 

6 

6 

7 

8 

2 

l 

1 

39 

»  DAYS  FOG 

l 

1 

l 

# 

l 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

jin. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

it  .L 'it.  U 


«*  .I  »>  «» . 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  l  CALM  >  PVLG  DRCTN 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  WORLD  CLIMATIC  DATA  -  C.  H.  RODRIQUEZ 

3. 


7.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(X  FREQ) 

OF 

CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

15 

8 

10 

8 

6 

3 

6 

4 

4 

6 

03-C5  LST 

19 

16 

16 

3 

8 

4 

1 

5 

5 

6 

06-08  LST 

17 

20 

11 

8 

6 

4 

2 

1 

4 

8 

09-11  LST 

16 

16 

12 

8 

7 

5 

3 

2 

4 

12 

12-14  LST 

14 

18 

8 

6 

13 

10 

4 

7 

10 

11 

15-17  LST 

16 

16 

11 

5 

18 

10 

7 

10 

10 

12 

18-20  LST 

13 

15 

11 

8 

16 

14 

9 

10 

15 

8 

21-23  LST 

11 

15 

8 

7 

8 

4 

3 

7 

8 

9 

ALL  HOURS 

15 

16 

10 

7 

11 

7 

4 

6 

8 

9 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

1 

3 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

03-05  LST 

1 

4 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

06-08  LST 

4 

7 

4 

2 

2 

1 

l 

# 

1 

1 

09-11  LST 

1 

1 

0 

# 

# 

1 

* 

0 

1 

1 

12-14  LST 

2 

2 

# 

# 

l 

1 

1 

# 

2 

# 

15-17  LST 

1 

2 

l 

# 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

18-20  LST 

l 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

2 

3 

1 

21-23  LST 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

# 

ALL  HOURS 

l 

3 

1 

1 

l 

l 

1 

l 

2 

l 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

§  • 

00-02  LST 

1 

l 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

l 

0 

03-05  LST 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

06-08  LST 

2 

3 

2 

l 

1 

1 

1 

0 

9 

# 

09-11  LST 

I 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

9 

1 

12-14  LST 

1 

1 

* 

# 

l 

1 

1 

# 

1 

0 

15-17  LST 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

I 

l 

1 

1 

18-20  LST 

# 

1 

# 

l 

l 

2 

1 

1 

2 

# 

21-23  LST 

0 

1 

0 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

0 

ALL  HOURS 

l 

l 

1 

l 

l 

l 

l 

1 

1 

# 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

l 

0 

1 

0 

03-05  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

06-08  LST 

1 

1 

1 

I 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

# 

0 

0 

# 

9 

0 

# 

# 

# 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

1 

9 

0 

1 

# 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

# 

9 

9 

0 

0 

# 

0 

ALL  HOURS 

# 

# 

1 

9 

9 

9 

# 

# 

# 

9 

rv\ 

V 

( 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  VARADERO,  CUBA 
LOCATION:  23#07,N,  81’18'W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  782290 

ELEVATION  (FEET):  39 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


ICAO  ID:  MUVR 
LST  -  GMT  -5 


I.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

# 

0 

0 

9 

9 

9 

9 

0 

# 


FEB 

0 

0 

9 

0 

» 

1 

0 

# 

# 


MAR 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 


APR 

1 

0 

0 

0 

1 

9 

9 

9 

9 


MAY 

1 

0 

0 


JUN 

# 

9 

9 

9 

2 

5 

5 

1 

2 


JUL 

1 


AUG 

2 

I 

1 

0 

3 

4 
6 
3 
3 


SEP 

2 

1 
1 
9 

2 
7 
9 
3 
3 


OCT 

# 

l 

0 


NOV 

0 

0 

0 

0 

9 


2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


DEC 

9 

0 

9 

0 

# 

9 

9 

0 

# 


ANN 

1 

9 

9 

9 

1 

2 

3 

1 

1 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

5 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

4 

5 

3 

03-05 

LST 

2 

3 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

4 

2 

2 

06-08 

LST 

2 

4 

2 

I 

2 

5 

1 

1 

2 

4 

3 

4 

3 

09-11 

LST 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

4 

4 

3 

2 

12-14 

LST 

4 

5 

2 

2 

3 

5 

1 

2 

4 

3 

3 

4 

3 

15-17 

LST 

1 

6 

3 

2 

8 

10 

4 

5 

6 

5 

4 

4 

5 

18-20 

LST 

3 

6 

2 

3 

10 

14 

6 

7 

13 

7 

4 

3 

7 

21-23 

LST 

4 

4 

3 

2 

6 

10 

3 

6 

7 

4 

4 

3 

5 

ALL  HOURS 

3 

5 

2 

2 

4 

7 

2 

3 

5 

4 

4 

4 

4 

3.  t 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  T 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  i 

GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

l 

l 

l 

1 

0 

1 

1 

9 

2 

2 

3 

1 

03-05 

LST 

l 

0 

1 

# 

0 

# 

l 

9 

2 

3 

4 

l 

06-08 

LST 

l 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

l 

5 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

9 

9 

0 

1 

0 

9 

9 

3 

9 

2 

1 

12-U 

LST 

# 

1 

L 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

2 

1 

2 

l 

15-17 

LST 

1 

1 

2 

1 

9 

0 

0 

1 

0 

3 

1 

3 

1 

18-20 

LST 

l 

# 

2 

2 

2 

1 

l 

l 

9 

3 

3 

3 

2 

21-23 

LST 

1 

0 

3 

2 

1 

9 

I 

9 

1 

2 

3 

5 

2 

ALL  HOURS 

l 

l 

2 

1 

1 

9 

9 

1 

9 

2 

2 

3 

l 
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REMARKS: 


SOURCE(S): 


*  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 
f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/ YEAR 

l.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS)  <  800/2  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  A 

00-02  LST  1 

l 

0 

1 

1 

0 

1 

03-05  LST  1 

1 

l 

0 

0 

1 

0 

06-08  LST  2 

3 

2 

1 

l 

1 

1 

09-11  LST  # 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

12-14  LST  1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

15-17  LST  # 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

18-20  LST  # 

1 

# 

l 

1 

2 

1 

21-23  LST  0 

1 

0 

1 

# 

# 

# 

ALL  HOURS  1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  A 

00-02  LST  1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

03-05  LST  1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

06-08  LST  2 

2 

2 

1 

1 

l 

# 

09-11  LST  # 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

12-14  LST  l 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

15-17  LST  # 

1 

# 

# 

1 

1 

# 

18-20  LST  # 

# 

0 

1 

l 

2 

1 

21-23  LST  0 

0 

0 

1 

I 

# 

I 

ALL  HOURS  1 

1 

# 

# 

1 

1 

I 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  A 

00-02  LST  0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

03-05  LST  1 

1 

l 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST  2 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

09-11  LST  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST  # 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

15-17  LST  0 

1 

0 

0 

# 

l 

# 

18-20  LST  t 

# 

0 

1 

1 

l 

0 

21-23  LST  0 

0 

0 

1 

# 

# 

0 

ALL  HOURS  f 

f 

1 

I 

# 

> 

# 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0.25  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  A 

00-02  LST  0 

0 

0 

0 

l 

0 

1 

03-05  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST  l 

1 

1 

# 

I 

# 

0 

09-11  LST  0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST  0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

15-17  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST  0 

# 

0 

0 

# 

# 

0 

21-23  LST  0 

0 

0 

# 

# 

1 

0 

ALL  HOURS  # 

I 

I 

# 

f 

1 

f 

fi 


i».  iiA  4»>  tL  it.  A  lL  tL  iL  iL  i<,  iL  iL.il.  iL,iL,il»>iUtil.  iL’lL  iL*aL  it.,4t/il..  iU'AU  iL  tLaL 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MELVILLE  HALL,  DOMINICA 


STATIONS  #:  789050 


ICAO  ID:  MKPD 


LOCATION:  15,32'N,  61°18’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV 

1984 

ELEVATION  (FEET) 
PERIOD:  VARIED 

o 

GO 

LST  - 

GMT 

-4 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

85 

86 

86 

88 

88 

88 

88 

88 

90 

90 

90 

88 

90 

MEAN  OLY  MAX 

81 

81 

82 

83 

84 

85 

8S 

86 

86 

85 

84 

82 

84 

MEAN 

79 

79 

80 

81 

83 

84 

84 

84 

84 

83 

82 

80 

82 

MEAN  DLY  MIN 

75 

76 

76 

77 

80 

81 

81 

81 

80 

79 

78 

76 

78 

EXTREME  MIN 

66 

66 

66 

68 

73 

74 

73 

72 

72 

72 

70 

67 

66 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

# 

# 

0 

# 

#  DAYS  7  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

5.1 

3.2 

3.0 

2.8 

4.0 

7.7 

10.8 

9.9 

9.0 

7.9 

8.1 

6.1 

77.5 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

2.3 

1.2 

2.8 

2.1 

4.0 

3.4 

6.1 

4.8 

4.7 

5.7 

3.8 

2.1 

6.1 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9  DAYS  >0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (07  LST) 

85 

82 

81 

81 

80 

79 

79 

84 

87 

88 

89 

85 

83 

1 

RH  (13  LST) 

69 

67 

67 

67 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

73 

73 

71 

VAPOR  PRESS 

t  .74 

.74 

.75 

.78 

.85 

.87 

.88 

.90 

.91 

.90 

.86 

.79 

.83 

DEWPOINT 

{  70 

70 

70 

71 

73 

74 

75 

75 

76 

75 

74 

71 

73 

SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

E 

ESE 

E 

E 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

E 

ESE 

MEAN  SPEED  ' : 

12 

13 

12 

12 

12 

14 

13 

12 

10 

10 

10 

12 

12 

MAX  (PK  GSTS)  ' ; 

44 

35 

36 

36 

42 

32 

42 

37 

47 

35 

35 

40 

47 

PRESSURE  ALT  <  i 

250 

200 

150 

150 

100 

100 

100 

250 

150 

200 

200 

200 

25.- 

MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 


CLD  COVER 
#  DAYS  TSTMS 
9  DAYS  FOG 


5  5  5 

I  I  9 

0  #  # 

NOV  DEC  ANN 


«S' 


W! 


i  ,u*. 


TjTTtTTjT  ^1,^^  ‘  t  >.  U*'  «», 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  Z  CALM  >  PVLG  DRCTN 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  AUG  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  WORLD  CLIMATIC  DATA  -  ROSEAU 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

46 

44 

41 

39 

38 

44 

44 

47 

43 

34 

39 

49 

42 

09-11  LST 

37 

38 

37 

35 

38 

42 

42 

43 

43 

35 

38 

40 

39 

12-14  LST 

34 

34 

34 

36 

35 

41 

36 

38 

41 

30 

34 

48 

36 

15-17  LST 

33 

39 

37 

37 

37 

42 

38 

38 

32 

27 

33 

43 

36 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

37 

38 

37 

37 

37 

42 

39 

42 

40 

31 

36 

45 

38 

8.  Z  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

r  t 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

11 

9 

10 

5 

7 

8 

10 

9 

9 

6 

6 

12 

8 

09-11  LST 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

6 

6 

6 

4 

7 

9 

6 

12-14  LST 

5 

6 

6 

5 

4 

4 

5 

4 

6 

6 

6 

11 

6 

15-17  LST 

5 

6 

6 

6 

5 

3 

4 

6 

7 

7 

6 

12 

6 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

t 

7 

7 

7 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

6 

11 

6 

9.  Z  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

l 

3 

1 

3 

2 

1 

3 

3 

2 

# 

1 

3 

2 

09-11  LST 

2 

1 

# 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

12-14  LST 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

15-17  LST 

1 

1 

1 

3 

4 

# 

# 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

2 

2 

l 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

10.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

# 

9 

0 

0 

# 

1 

# 

09-11  LST 

# 

1 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

# 

1 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

# 

9 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2 i-23  LST 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

# 

# 

0 

# 

# 

(7 

(7 

# 

# 

# 

# 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  MELVILLE  HALL,  DOMINICA 
LOCATION:  15#32'N,  6l“18'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  #:  789050 

ELEVATION  (FEET):  80 
PERIOD:  AUG  73  -  DEC  83 


ICAO  ID:  MKPD 
LST  -  GMT  -4 


1.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(X  FREQ) 

OF 

THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

A 

A 

A 

* 

A 

* 

A 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

A 

* 

A 

* 

A 

* 

A 

a 

A 

A 

* 

a 

A 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

0 

# 

I 

1 

2 

0 

t 

0 

# 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

I 

I 

# 

# 

1 

0 

1 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

I 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

I 

3 

2 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

A 

A 

A 

* 

A 

* 

a 

* 

a 

* 

* 

A 

a 

21-23 

LST 

* 

A 

* 

A 

A 

* 

* 

a 

* 

* 

A 

A 

* 

ALL  HOURS  t 

0 

# 

f 

I 

# 

# 

1 

l 

I 

1 

# 

# 

# 

2.  X 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

A 

* 

A 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

A 

a 

A 

* 

A 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

10 

11 

8 

10 

7 

4 

10 

9 

10 

12 

12 

11 

10 

09-11 

LST 

7 

6 

7 

8 

7 

7 

8 

10 

10 

10 

8 

11 

8 

12-14 

LST 

5 

5 

6 

6 

10 

4 

10 

8 

12 

12 

10 

8 

8 

15-17 

LST 

7 

3 

6 

7 

8 

4 

8 

9 

13 

10 

9 

12 

8 

18-20 

LST 

* 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

a 

a 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  { 

7 

6 

7 

7 

8 

5 

9 

9 

11 

11 

10 

11 

8 

3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS  t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

5 

3 

1 

2 

1 

0 

3 

3 

1 

3 

0 

8 

2 

09-11 

LST 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

8 

3 

12-14 

LST 

3 

2 

5 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

l 

l 

5 

3 

15-17 

LST 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

l 

2 

3 

2 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS  f 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

5 

2 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  »  STATUTE  MILES 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE (S ) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  AUG  83  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR 
00-02  LST  *  *  *  * 

03-05  LST  *  *  *  * 

06-08  LST  1311 

09-11  LST  #  1  #  1 

12-14  LST  1  2  #  1 

15-17  LST  #.#11 

18-20  LST  *  *  *  * 

21-23  LST  *  *  *  * 

ALL  HOURS  {  #  1  #  1 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
2 i-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 

*  *  A  * 

A  A  *  A 

0  0  0  0 

#10  0 
0  0  0  # 

0  0  0  0 

*  *  *  * 


/w 


W.1 


5v5 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  BARAHONA,  DOMINICAN  REPUBLIC  STATIONS  #  784820  ICAO  ID:  MDBH 


LOCATION:  I8o13*N'71#06'W 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1984 

ELEVATION  (FEET):  110 
PERIOD:  VARIED 

LST  * 

■  GMT 

-4 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  ( 

°F) 

EXTREME  MAX 

92 

91 

93 

92 

90 

90 

92 

94 

94 

90 

90 

88 

94 

MEAN  DAILY  MAX 

82 

82 

83 

84 

84 

85 

87 

87 

86 

86 

85 

83 

84 

MEAN 

78 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

83 

82 

81 

80 

78 

80 

MEAN  DLY  MIN 

72 

73 

75 

77 

78 

79 

80 

79 

78 

77 

75 

73 

76 

EXTREME  MIN 

63 

64 

66 

66 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

68 

63 

63 

#  DAYS  >  90 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

4 

7 

5 

1 

# 

0 

18 

#  DAYS  T  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

8.5 

7.8 

4.3 

7.5 

49.6 

28.8 

8.1 

13.3 

14.2 

16.9 

21.0 

5.1 

122.7 

MEAN 

1.0 

l.l 

1.2 

2.2 

7.8 

5.8 

1.5 

3.3 

5.1 

6.8 

2.8 

1.1 

39.7 

MINIMUM 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

0.0 

# 

1.1 

0.5 

0.0 

0.0 

17.1 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1 . 5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(X)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (08  LST) 

85 

84 

79 

75 

81 

79 

77 

77 

84 

86 

85 

83 

81 

RH  (14  LST) 

63 

63 

63 

62 

69 

70 

64 

64 

67 

69 

65 

62 

65 

VAPOR  PRESS 

.71 

.70 

.72 

.73 

.82 

.85 

.84 

.84 

.85 

.84 

.79 

.71 

.79 

DEWPOINT 

68 

68 

69 

69 

72 

73 

73 

73 

74 

73 

71 

68 

71 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/ KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

MEAN  SPEED 

7 

7 

9 

9 

7 

7 

8 

8 

7 

6 

6 

7 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

33 

30 

35 

50 

58 

25 

30 

90 

49 

30 

30 

35 

90 

PRESSURE  ALT 

150 

200 

250 

150 

150 

100 

100 

200 

300 

250 

250 

150 

3  00 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  ' 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

#  DAYS  TSTMS 

# 

t 

l 

3 

11 

11 

14 

18 

21 

20 

10 

2 

112 

#  DAYS  FOG 

# 

f 

0 

I 

# 

0 

# 

# 

» 

# 

0 

# 

2 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

_r 


REMARKS :  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 

APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

f  =■  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/ DAY  OR  <  12  MONTH/ YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73-DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  18-20  YEAR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (7.  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
00-02  LST  21  22  40  28  52  39  17  17  23  28 

03-05  LST  16  22  25  18  29  26  14  14  24  15 

06-08  LST  23  20  29  26  33  25  14  14  19  17 

09-11  LST  10  15  12  17  20  15  9  11  16  12 

12-14  LST  9  12  8  11  12  15  7  8  12  12 

15-17  LST  12  10  8  1  1  18  20  9  18  23  25 

18-20  LST  18  17  23  29  43  28  20  25  32  24 

21-23  LST  23  30  35  40  49  39  24  25  28  32 

ALL  HOURS  16  17  20  22  30  24  13  17  21  20 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI: 


00-02  LST  0  0  1 
03-05  LST  200 
06-08  LST  000 
09-11  LST  010 
12-14  LST  000 
15-17  LST  #00 
18-20  LST  0  l  0 
21-23  LST  101 
ALL  HOURS  #  #  It 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI: 


00-02  LST  001 
03-05  LST  200 
06-08  LST  000 
09-11  LST  010 
12-14  LST  000 
15-17  LST  #00 
18-20  LST  010 
21-23  LST  000 
ALL  HOURS  It  It  It 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


;c 

ANN 

6 

27 

8 

19 

3 

20 

9 

13 

7 

10 

3 

15 

:o 

25 

:3 

31 

4 

19 

:c 

ANN 

0 

1 

0 

# 

0 

1 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

JV. 

ANN 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BARAHONA,  DOMINICAN  REPUBLIC 
LOCATION:  18°1  VfiJll0 06'U 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1984 


STATIONS  #:  784820 

ELEVATION  (FEET):  110 
PERIOD:  JAN  73-DEC  83 


ICAO  ID:  MDBH 
LST  =■  GMT  -4 


l.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

0 

0 

If 

0 

4 

3 

1 

5 

5 

2 

1 

03-05 

LST 

# 

♦ 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

7 

4 

0 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

0 

1 

2 

2 

4 

4 

2 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

l 

If 

1 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

4 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

1 

6 

2 

1 

5 

14 

13 

2 

21-23 

LST 

0 

0 

If 

2 

4 

2 

5 

5 

14 

9 

3 

ALL  HOURS 

# 

It 

It 

It 

2 

2 

1 

4 

4 

3 

1 

2.  X 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

1 

6 

4 

4 

12 

9 

3 

2 

9 

6 

4 

03-05 

LST 

3 

2 

2 

0 

5 

2 

1 

0 

7 

5 

0 

06-08 

LST 

2 

1 

2 

2 

8 

3 

1 

2 

5 

2 

1 

09-11 

LST 

2 

2 

l 

3 

5 

3 

2 

3 

6 

4 

0 

12-14 

LST 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

3 

4 

3 

» 

15-17 

LST 

0 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

18-20 

LST 

1 

l 

2 

2 

10 

4 

1 

5 

19 

13 

4 

21-23 

LST 

1 

2 

4 

3 

8 

3 

1 

5 

10 

10 

7 

ALL  HOURS 

l 

1 

2 

2 

6 

3 

2 

3 

7 

5 

2 

3.  X 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

1 

03-05 

LST 

l 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

09-1 1 

LST 

0 

0 

1 

0 

# 

0 

l 

1 

0 

1 

0 

12-14 

LST 

# 

l 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

# 

1 

1 

0 

1 

ft 

2 

2 

2 

0 

1 

18-20 

LST 

ft 

l 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

# 

It 

1 

21-23 

LST 

l 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

ALL  HOURS 

1 

# 

1 

It 

1 

# 

1 

1 

1 

# 

l 

i 

1 */■  ’■* 

V ■ 

(.r 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73-DEC83 

2. 

3. 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR 
00-02  LST  0000 

03-05  LST  2000 

06-08  LST  0000 

09-11  LST  0100 

12-14  LST  000# 

15-17  LST  #  0  0  0 

18-20  LST  0100 

21-23  LST  0  0  0  1 

ALL  HOURS  #  #  0  # 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


DEC  f 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


DEC  / 
0 


’jiv. 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CABO  ENGANO,  DOMINICAN  REPUBLIC 
LOCATION:  18°37’N,  068°20'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


STATION  #:  784780  ICAO  ID: 

ELEVATION  (FEET):  7  LST  «  GMT  -4 

PERIOD:  VARIED 


-  .» . 


SOURCE 
NO. 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 
MEAN  DLY  MAX  2 

MEAN  2 

MEAN  DLY  MIN  2 

EXTREME  MIN 

#  DAYS  >  90 

#  DAYS  7  32 

#  DAYS  7  0 

2.  PRECIPITATION  (IN 

MAXIMUM  2 

MEAN  2 

MINIMUM  2 

MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.01 

#  DAYS  7  0.5 

I 

1  3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1.5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  1 

[*)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT 

( °F) 

RH  (08  LST) 

1 

88 

85 

86 

87 

85 

83 

83 

84 

85 

86 

85 

87 

85 

RH  (14  LST) 

1 

79 

78 

77 

77 

76 

76 

75 

77 

78 

78 

78 

80 

77 

VAPOR  PRESS 

1 

.81 

.78 

.81 

.84 

.88 

.91 

.93 

.94 

.95 

.94 

.90 

.84 

.88 

DEWPOINT 

1 

72 

72 

72 

73 

75 

76 

76 

76 

77 

76 

75 

73 

74 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

10 

10 

9 

10 

8 

9 

11 

11 

10 

9 

10 

11 

10 

(ALL  OBS) 

1 

9 

10 

9 

9 

8 

9 

11 

10 

9 

8 

9 

10 

9 

MAX  (PK  GST) 

• 

» 

» 

» 

* 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

8 

» 

PRESSURE  ALT 

1 

100 

100 

150 

100 

100 

50 

0 

50 

150 

150 

200 

50 

200 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

mi  m  7 

1 

8 

8 

8 

8 

11 

0 

1  2 

0 

’3 

'l 

’8 

21 

0 

8 

* 

98 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

81 

77 

73 

ft 

« 

ft 

» 


NCHES) 


ft 

82 

77 

72 

ft 

ft 

ft 

ft 


ft 

83 

78 

73 

ft 


ft 

84 

80 

75 

ft 

ft 

ft 

* 


5.3  4.0  2.6  3.9 

2.3  1.6  1.3  2.2 


.3 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

« 

ft 

« 

« 

» 

» 

85 

86 

87 

88 

88 

87 

85 

83 

86 

81 

82 

82 

83 

83 

82 

81 

77 

81 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

75 

75 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

» 

« 

* 

* 

» 

« 

« 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

« 

» 

» 

* 

• 

12.0 

10.8 

6.0 

4.4 

5.1 

7.1 

6.3 

8.8 

48.1 

4.0 

4.3 

3.3 

2.9 

2.6 

4.3 

4.5 

3.5 

36.7 

1.5 

1.5 

2.3 

1.0 

.8 

2.8 

2. 1 

.5 

32.7 

»] 


r 

') 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5?,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  MAR  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  2-9  YEARS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (?  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE 

00-02 

LST 

* 

* 

» 

* 

ft 

» 

« 

» 

« 

ft 

k 

ft 

03*05 

LST 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

ft 

« 

« 

« 

ft 

06-08 

LST 

15 

12 

6 

10 

4 

3 

7 

6 

5 

7 

6 

9 

09-11 

LST 

1  4 

12 

2 

3 

7 

3 

2 

6 

7 

6 

10 

7 

12-14 

LST 

12 

7 

4 

6 

5 

5 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

15-17 

LST 

5 

6 

6 

10 

9 

8 

1  2 

10 

6 

1 1 

7 

5 

18-20 

LST 

7 

4 

7 

6 

10 

13 

1  2 

13 

1 1 

10 

7 

5 

21-23 

LST 

» 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

* 

« 

« 

* 

» 

ALL  HOURS 

* 

« 

* 

• 

* 

» 

* 

« 

* 

ft 

* 

00 

• 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE 

00*02 

LST 

» 

» 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

« 

ft 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

« 

* 

ft 

06-08 

LST 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

09-11 

LST 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE 

00-02 

LST 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

* 

ft 

« 

» 

« 

* 

03-05 

LST 

* 

» 

» 

* 

» 

• 

» 

» 

» 

« 

• 

• 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

* 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10.  ? 

1  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE 

00-02 

LST 

• 

« 

» 

* 

» 

* 

« 

« 

« 

« 

« 

* 

03-05 

LST 

» 

» 

* 

» 

* 

« 

* 

» 

« 

» 

» 

» 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL2^obM 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CABO  ENGANO,  DOMINICAN  REPUBLIC 
LOCATION :  18°37’N,  068920'W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


STATION  «:  784780 

ELEVATION  (FEET):  7 
PERIOD:  JAN  73  ~  MAR  85 


ICAO  ID: 

LST  -  GMT  -4 


1 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(J  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AM 

00-02  LST 

• 

» 

« 

» 

» 

* 

« 

« 

« 

ft 

* 

* 

« 

03-05  LST 

» 

• 

» 

» 

« 

ft 

» 

» 

n 

» 

* 

» 

» 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

1 

12-14  LST 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

1 

0 

1 

15-17  LST 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

6 

7 

5 

7 

0 

0 

3 

18-20  LST 

0 

0 

0 

1 

4 

5 

5 

7 

9 

# 

2 

0 

3 

21-23  LST 

» 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

* 

ft 

« 

ALL  HOURS 

» 

* 

ft 

» 

* 

ft 

* 

* 

» 

« 

» 

ft 

* 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANI 

00-02  LST 

« 

» 

» 

» 

« 

ft 

» 

• 

« 

ft 

» 

» 

* 

03-05  LST 

• 

» 

ft 

« 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

* 

ft 

06-08  LST 

2 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

0 

2 

1 

09-11  LST 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

12-14  LST 

2 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

2 

0 

1 

1 

2 

1 

15-17  LST 

0 

0 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

0 

2 

18-20  LST 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

3 

1 

4 

21-23  LST 

» 

ft 

ft 

» 

* 

« 

« 

« 

» 

« 

» 

ft 

ALL  HOURS 

» 

ft 

ft 

• 

» 

» 

ft 

* 

« 

» 

» 

ft 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANI 

00-02  LST 

• 

» 

» 

« 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

ft 

* 

* 

03-05  LST 

• 

» 

« 

» 

« 

* 

* 

« 

» 

« 

* 

• 

» 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

# 

4.  t  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN 

00-02  LST 

« 

» 

* 

« 

* 

* 

« 

« 

* 

» 

» 

ft 

» 

03-05  LST 

• 

» 

» 

« 

« 

* 

* 

« 

* 

» 

ft 

» 

» 

06-08  LST 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

It 

09-11  LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

1 

12-14  LST 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15-17  LST 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

It 

18-20  LST 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

21-23  LST 

« 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

* 

ALL  HOURS 

• 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

* 

» 

ft 

•  «.  fl  >4  •< 


*  •  «  « 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0,0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE (S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  MAR  85 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

if 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

21-23  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  500/1 

FEB 

.5  MI 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

if 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25 

MI : 

00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

x 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

*  x  *  x  x 


JUL 


AUG  SEP 

x  * 


OCT 

x 


NOV 

* 


DEC  ANN 

x  * 


x 


* 


0 

0 

0 

0 

0 

• 


0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

*  *  X  X 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

» 


1  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

*  *  * 


0 

0 

0 

0 

0 

* 


0 

0 

0 

0 

0 

It 


it 

0 

0 

0 

0 

X 


* 


* 


ECR-CLT24a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  PUERTO  PLATA,  DOMINICAN  REPUBLIC 

LOCATION:  19°45'N,  70°34'W 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  If:  784570 
ELEVATION  (FEET):  16 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MDPP 
LST  =  GMT  -4 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN! 

l.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

90 

92 

92 

93 

94 

96 

98 

95 

98 

96 

94 

89 

98 

MEAN  DLY  MAX 

80 

80 

80 

82 

84 

85 

85 

86 

86 

86 

82 

80 

83 

MEAN 

74 

74 

74 

76 

78 

79 

80 

80 

80 

79 

77 

75 

77 

MEAN  OLY  MIN 

68 

67 

68 

69 

71 

73 

74 

74 

74 

72 

71 

69 

71 

EXTREME  MIN 

56 

54 

51 

58 

61 

60 

64 

64 

61 

60 

56 

55 

51 

#  DAYS  >  90 

It 

# 

1 

» 

l 

6 

7 

7 

7 

8 

1 

0 

38 

#  DAYS  T  32  0  0 

#  DAYS  TO  0  0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  16.  5  22.; 

MEAN  7.7  6.: 

MINIMUM  2.2  0.; 

MAX  24  HR  8.9  9.; 

#  DAYS  >  0.01  14  9 

#  DAYS  T  0.5  *  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


24.9  29.0  116.4 

11.7  11.1  71.9 

3.0  3.2  41.9 

10.8  8.7  12.4 

15  15  125 


MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft  DAYS  T  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

91 

92 

91 

91 

90 

91 

37 

88 

90 

89 

81 

82 

90 

RH  (14  LST) 

74 

72 

71 

72 

73 

67 

69 

69 

69 

69 

73 

74 

71 

VAPOR  PRESS 

.73 

.73 

.74 

.76 

.83 

.85 

.86 

.86 

.87 

.85 

.81 

.75 

.80 

DEWPOINT 

69 

69 

69 

70 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

70 

72 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/ KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

F. 

E 

E 

E 

E 

MEAN  SPEED 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

MAX  (PK  GSTS) 

31 

40 

2? 

25 

35 

24 

20 

35 

39 

30 

23 

31 

40 

PRESSURE  ALT 

100 

150 

250 

150 

150 

100 

150 

150 

200 

200 

250 

50 

250 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

It  DAYS  TSTMS 

* 

* 

* 

2 

6 

5 

5 

3 

5 

4 

2 

1 

33 

It  DAYS  FOG 

3 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

3 

7 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

.*  %' V„S'  s-  .V/ 


'**  ~ j*  */  */  %* 

1  lV/.aV.va  a 


>5 

1 


K 


I 


V 

■J 

c£ 


B 


5 

■$ 


K. 


E 


h’ 


B 


# 


MJ 


Et 


fc 


ft 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE( S) : 


1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

26 

20 

16 

14 

16 

4 

5 

7 

7 

13 

22 

26 

14 

03-05  LST 

15 

16 

11 

13 

9 

1 

0 

11 

4 

2 

21 

25 

10 

06-08  LST 

23 

17 

14 

16 

6 

5 

3 

6 

4 

9 

12 

21 

11 

09-11  LST 

20 

14 

13 

12 

6 

5 

6 

6 

6 

5 

12 

22 

10 

12-14  LST 

19 

13 

8 

8 

10 

5 

10 

9 

6 

6 

11 

17 

10 

15-17  LST 

18 

16 

12 

14 

23 

14 

14 

13 

15 

16 

16 

22 

16 

18-20  LST 

25 

20 

20 

20 

28 

13 

12 

18 

17 

20 

18 

24 

20 

21-23  LST 

28 

21 

15 

20 

15 

5 

3 

13 

16 

11 

26 

27 

16 

ALL  HOURS 

21 

16 

13 

14 

14 

8 

8 

10 

10 

11 

15 

22 

14 

8.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

8 

4 

4 

7 

1 

2 

1 

1 

0 

3 

9 

4 

03-05  LST 

2 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

06-08  LST 

5 

5 

2 

4 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

1 

4 

2 

09-11  LST 

8 

2 

5 

2 

2 

It 

1 

0 

1 

1 

1 

6 

2 

12-14  LST 

6 

3 

2 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

1 

1 

5 

2 

15-17  LST 

5 

4 

2 

1 

5 

2 

2 

3 

l 

2 

l 

5 

3 

18-20  LST 

7 

4 

4 

3 

5 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

8 

4 

21-23  LST 

3 

4 

4 

3 

0 

3 

1 

0 

3 

3 

0 

2 

2 

ALL  HOURS 

6 

4 

3 

2 

3 

1 

2 

l 

1 

2 

2 

5 

3 

9.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

03-05  LST 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

It 

06-08  LST 

2 

3 

1 

2 

1 

# 

It 

1 

0 

1 

It 

1 

1 

09-11  LST 

3 

1 

3 

1 

1 

0 

It 

0 

0 

It 

0 

1 

1 

12-14  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

It 

0 

it 

0 

1 

1 

15-17  LST 

2 

It 

t 

0 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

18-20  LST 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

1 

21-23  LST 

l 

2 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

It 

l 

1 

1 

1 

10.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

It 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

It 

it 

09-11  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

It 

0 

1 

It 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

It 

18-20  LST 

0 

0 

It 

It 

It 

It 

1 

1 

0 

1 

It 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

ALL  HOURS 

It 

0 

It 

It 

# 

0 

It 

It 

It 

It 

0 

It 

It 

/  I 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAPETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


6.  7.  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 

12- 14  LST 
15-17  LST 

13- 20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 

0  0  0  0 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SANTIAGO,  DOMINICAN  REPUBLIC 
LOCATION:  I9°28'N  70o42'W 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1984 


l.  TEMPERATURE  (°F) 


STATIONS  9  784600 

ELEVATION  (FEET):  597 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MOST 
LST  -  GMT  -  4 


EXTREME  MAX 

90 

91 

95 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

92 

91 

MEAN  DAILY  MAX 

81 

82 

84 

85 

86 

87 

89 

88 

88 

87 

84 

80 

MEAN 

74 

75 

76 

78 

79 

81 

82 

82 

81 

80 

77 

74 

MEAN  DLY  MIN 

68 

69 

70 

72 

74 

75 

76 

76 

76 

75 

72 

69 

EXTREME  MIN 

57 

59 

61 

63 

66 

66 

68 

68 

68 

66 

64 

59 

#  DAYS  >  90 

# 

1 

4 

7 

8 

16 

19 

20 

17 

12 

2 

9 

#  DAYS  T  32 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DAYS  _<  “0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

7.4 

6.9 

8.9 

9.3 

12.9 

8.6 

4.3 

5.2 

8.7 

8.8 

16.3 

7.7 

MEAN 

2.1 

1.7 

2.1 

3.1 

6.1 

2.8 

2.0 

2.4 

4.2 

3.9 

4.1 

2.7 

MINIMUM 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

1.3 

0.2 

0.5 

0.2 

0.5 

0.4 

0.2 

0.4 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

f  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9  DAYS  T1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (%)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

93 

93 

91 

90 

90 

90 

91 

92 

93 

95 

91 

95 

RH  (14  LST) 

63 

60 

55 

54 

58 

56 

55 

57 

56 

60 

64 

66 

VAPOR  PRESS$ 

.66 

.66 

.67 

.69 

.76 

.78 

.78 

.80 

.80 

.79 

.76 

.69 

DEWPOINT 

66 

66 

66 

67 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

67 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN  EEEEEEEEEt 

MEAN  SPEED  455556665! 

MAX  (PR  GSTS)  15  16  23  24  16  29  34  28  22  If 

PRESSURE  ALT  650  700  800  700  700  700  600  650  750  70( 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 

CLD  COVER  444455445- 


DAYS 

TSTMS 

1 

# 

1 

4 

15 

11 

14 

14 

19 

18 

DAYS 

FOG 

2 

2 

# 

# 

1 

# 

9 

9 

a 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

iSw 


<s 

fi  w 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  it  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/ YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATS A V  POR  JAN  73-DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGNECE  SURVEY  34-36  YEAR  POR 

3. 

7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

24 

21 

29 

13 

22 

7 

5 

2 

14 

16 

10 

30 

17 

03-05  LST 

27 

25 

29 

6 

16 

8 

8 

6 

22 

12 

14 

40 

19 

06-08  LST 

34 

32 

26 

21 

32 

26 

14 

14 

19 

19 

28 

36 

25 

09-11  LST 

22 

20 

18 

23 

7 

6 

13 

10 

10 

6 

14 

24 

14 

12-14  LST 

23 

24 

16 

24 

17 

15 

12 

15 

14 

16 

19 

26 

19 

15-17  LST 

17 

18 

20 

27 

23 

19 

17 

21 

26 

27 

21 

17 

21 

18-20  LST 

19 

18 

24 

23 

32 

14 

12 

13 

20 

15 

17 

18 

19 

21-23  LST 

21 

20 

16 

21 

17 

9 

6 

7 

13 

12 

19 

21 

15 

ALL  HOURS 

23 

22 

21 

22 

22 

15 

12 

13 

17 

16 

19 

25 

19 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

0 

1 

2 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05  LST 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

1 

06-08  LST 

8 

8 

3 

2 

5 

5 

0 

2 

4 

4 

9 

7 

5 

09-11  LST 

* 

1 

# 

l 

It 

0 

# 

0 

It 

0 

It 

1 

It 

12-14  LST 

# 

1 

It 

# 

0 

It 

It 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

15-17  LST 

# 

0 

0 

l 

2 

1 

0 

1 

0 

It 

0 

0 

1 

18-20  LST 

tt 

It 

# 

1 

2 

It 

0 

It 

It 

1 

0 

1 

1 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

# 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

l 

2 

1 

# 

1 

l 

1 

2 

2 

1 

9.  7.  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

l 

0 

l 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

It 

06-08  LST 

6 

7 

2 

2 

3 

2 

0 

1 

2 

3 

5 

6 

3 

09-11  LST 

0 

0 

# 

0 

It 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

It 

12-14  LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

15-17  LST 

# 

0 

0 

0 

l 

1 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

18-20  LST 

tt 

0 

0 

l 

l 

It 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

It 

ALL  HOURS 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

It 

It 

It 

It 

1 

2 

1 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<200/0.5  MI 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

03-05  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

06-08  LST 

5 

6 

1 

1 

3 

0 

0 

1 

It 

2 

4 

2 

2 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

It 

ALL  HOURS 

1 

1 

It 

It 

It 

0 

0 

It 

It 

It 

1 

1 

It 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SANTIAGO,  DOMINICAN  REPUBLIC 
LOCATION:  19°28'N  70°42'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1984 


STATIONS  9:  784600 

ELEVATION  (FEET):  597 
PERIOD:  JAN  73-DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

9 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

6 

4 

4 

8 

7 

4 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

6 

20 

13 

10 

10 

19 

15 

18-20 

LST 

I 

1 

l 

5 

15 

5 

3 

4 

6 

13 

21-23 

LST 

# 

l 

l 

0 

3 

2 

0 

1 

5 

3 

ALL  HOURS 

9 

# 

# 

2 

7 

4 

3 

4 

6 

5 

2.  X 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

3 

4 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

7 

1 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

6 

6 

5 

7 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

09-11 

LST 

5 

5 

5 

2 

1 

2 

l 

3 

1 

1 

12-14 

LST 

6 

7 

2 

3 

4 

3 

5 

7 

4 

4 

15-17 

LST 

3 

2 

5 

10 

15 

9 

8 

8 

11 

7 

18-20 

LST 

5 

4 

3 

12 

25 

10 

8 

9 

11 

15 

21-23 

LST 

6 

6 

6 

5 

8 

3 

0 

2 

3 

7 

ALL  HOURS 

5 

5 

4 

6 

9 

5 

4 

5 

5 

5 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

l 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

0 

0 

i  •;  £ 


ICAO  ID:  MDST 
LST  -  GMT  -  4 


NOV 

0 

0 

# 

0 


NOV 

3 
2 

7 

4 

8 
9 

11 

5 
7 


NOV 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


NOV 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


DEC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 


DEC 

2 

9 

14 

7 

9 

6 

6 

7 

8 


DEC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


DEC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


ANN 

9 

0 

# 

# 

3 

8 

5 

1 

3 


ANN 

2 

2 

5 

3 

5 

8 

10 

5 

6 


ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


ANN 

9 

0 

0 

0 

0 


•v. 


•N 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

{  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73-DEC  83 

2. 

3. 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  0012200000001 

03-05  LST  100000000002# 

06-08  LST  6722320123563 

09-11  LST  0000#0#00001# 

12-14  LST  01000000000## 

15-17  LST  000011000000# 

18-20  LST  0  u011#0#000## 

21-23  LST  000001001001# 

ALL  HOURS  llllll####121 

6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  0012200000001 

03-05  LST  100000000002# 

06-08  LST  6722220123563 

09-11  LST  000000000001# 

12-14  LST  010000000000# 

15-17  LST  000011000000# 

18-20  LST  000#1#00000## 

21-23  LST  000000001001# 

ALL  HOURS  11##110###111 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

000020000000# 
100000000000# 
6722310112543 
0000000000010 
010  0  00000000# 
000011000000# 
000#0000000## 
000000001001# 
11##1#0###111 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
00-02  LST  0000000000000 

03-05  LST  00000  0  0000000 

06-08  LST  54111001#2422 

09-11  LST  0000000000000 

12-14  LST  010000000000# 

15-17  LST  0000000000000 

18-20  LST  00000000000## 

21-23  LST  000000000001# 

ALL  HOURS  11###00###11# 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ELOY  ALFARO,  ECUADOR  STATIONS  ih  841170  ICAO  ID:  SEMT 

LOCATION:  00°57’S,  80*4 l'W  ELEVATION  (FEET):  40  LST  -  GMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984  PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  ( 

°F) 

EXTREME  MAX 

96 

94 

94 

96 

94 

95 

95 

96 

91 

92 

94 

94 

96 

MEAN  DLY  MAX 

85 

85 

86 

86 

86 

84 

83 

83 

83 

82 

83 

85 

84 

MEAN 

79 

79 

80 

80 

79 

77 

76 

76 

76 

76 

77 

78 

78 

MEAN  DLY  MIN 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

69 

68 

68 

69 

70 

71 

71 

EXTREME  MIN 

63 

67 

61 

66 

63 

56 

62 

63 

59 

58 

60 

60 

56 

#  DAYS  >  90 

3 

1 

2 

3 

1 

# 

» 

It 

It 

1 

* 

2 

13 

f  DAYS  T  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

1  (INCHES) 

MAXIMUM 

6.9 

7.7 

17.1 

4.8 

1.0 

0.9 

2.0 

0.  1 

0.7 

0.1 

0.2 

0.9 

29.i 

MEAN 

1.7 

2.7 

2.5 

0.8 

0.2 

0.1 

0.1 

# 

0.1 

It 

It 

0.2 

8.' 

MINIMUM 

0.0 

0.1 

# 

# 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

l.: 

MAX  24  HR 

1.6 

2.7 

4.0 

2.0 

0.9 

0.7 

0.9 

0.1 

0.7 

0.1 

0.2 

0.5 

4.1 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  i 

(X)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (07  LST) 

84 

85 

85 

85 

86 

84 

87 

87 

86 

85 

86 

84 

85 

RH  (15  LST) 

64 

68 

68 

66 

64 

65 

64 

64 

65 

65 

63 

62 

64 

VAPOR  PRESS 

.73 

.79 

.79 

.78 

.74 

.72 

.68 

.66 

.67 

.69 

.70 

.71 

.71 

DEWPOINT 

69 

71 

71 

71 

69 

69 

67 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/ KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

S 

W 

W 

W 

S 

SSW 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

MEAN  SPEED 

7 

7 

7 

6 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

8 

8 

8 

MAX  (PK  C-STS) 

20 

20 

20 

33 

20 

38 

40 

26 

24 

33 

26 

20 

40 

PRESSURE  ALT 

300 

250 

300 

300 

300 

350 

250 

250 

200 

350 

250 

250 

350 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

#  DAYS  TSTMS 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

#  DAYS  FOG 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

'  rl 

■ )  J 


y>y>.\ 


i 


$ 

a 


1^1  'iL^aLVLUl  M  '.1,*^ 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOORCE(S):  1.  USAPETAC  DATSAV  POR  JULY  77  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  WORLDWIDE  AIRPIELD  CLIMATIC  DATA 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(X  FREQ)  OF 

CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS)  <  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

48 

43 

30 

43 

51 

68 

80 

72 

74 

78 

09-11  LST 

29 

25 

24 

25 

45 

63 

73 

70 

63 

65 

12-14  LST 

15 

16 

13 

13 

22 

40 

39 

41 

38 

47 

15-17  LST 

9 

20 

13 

9 

15 

28 

22 

31 

24 

36 

18-20  LST 

14 

15 

14 

14 

15 

22 

28 

31 

35 

41 

21-23  LST 

* 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4  23 

23 

19 

21 

31 

46 

51 

51 

49 

54 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

:  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

6 

2 

2 

2 

5 

6 

12 

8 

8 

12 

09-11  LST 

4 

2 

3 

2 

2 

5 

4 

4 

2 

3 

12-14  LST 

l 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

15-17  LST 

1 

1 

2 

» 

# 

» 

0 

1 

1 

1 

18-20  LST 

0 

3 

1 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

2 

21-23  LST 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4  2 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

9.  X  FREO  OF  CIG/VIS  < 

:  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

3 

1 

1 

2 

I 

1 

1 

1 

0 

1 

09-11  LST 

3 

1 

2 

1 

l 

l 

1 

1 

0 

1 

12-14  LST 

1 

1 

* 

I 

1 

0 

# 

1 

0 

1 

15-17  LST 

1 

1 

0 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

1 

18-20  LST 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

21-23  LST 

a 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4  2 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

10.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

A 

♦ 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

1 

1 

# 

0 

# 

If 

0 

f 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4  * 

t 

# 

# 

(7 

If 

» 

0 

If 

f 

u 

'a 

■  „  •  J %  _  » 

«\  •' 

•*:  -0. 

Vl-S 

*”«  /  .  ■ 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ELOY  ALFARO,  ECUADOR 
LOCATION:  00°57'S,  80°41'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  9:  841170  ICAO  ID:  SEMT 

ELEVATION  (FEET):  40  LST  »  GMT  -5 

PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST  0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST  0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

15-17  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  4  0 

9 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

2.  Z  FREQ  OF  RAIN  AND/OR 

DRIZZLE 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST  7 

5 

2 

4 

2 

2 

1 

9 

2 

2 

2 

2 

3 

09-11  LST  2 

1 

3 

2 

0 

# 

9 

1 

9 

1 

1 

0 

1 

12-14  LST  1 

1 

0 

1 

# 

0 

9 

9 

0 

9 

9 

0 

9 

15-17  LST  9 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

18-20  LST  0 

2 

0 

2 

9 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

21-23  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  4  2 

2 

1 

2 

9 

9 

9 

9 

9 

1 

1 

# 

1 

3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  4  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

06-08  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

9 

0 

0 

# 

15-17  LST  0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20  LST  0 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

9 

0 

9 

21-23  LST  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  4  0 

0 

0 

9 

0 

9 

9 

9 

0 

9 

9 

0 

9 

REMARKS :  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

4  •  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JUL  77  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


5.  X 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

06-08 

LST 

3 

1 

1 

1 

9 

9 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

l 

0 

1 

# 

0 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

I 

If 

1 

0 

If 

1 

0 

1 

# 

0 

# 

15-17 

LST 

1 

0 

0 

9 

0 

# 

0 

1 

0 

1 

if 

0 

# 

18-20 

LST 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

ALL  HOURS 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

9 

9 

1 

6.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

06-08 

LST 

3 

0 

1 

1 

if 

9 

1 

If 

0 

0 

9 

0 

1 

09-11 

LST 

l 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

0 

1 

9 

0 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

9 

if 

# 

0 

» 

t 

0 

# 

9 

0 

if 

15-17 

LST 

1 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

1 

9 

0 

if 

18-20 

LST 

0 

2 

0 

l 

1 

0 

0 

0 

If 

0 

9 

0 

9 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

ALL  HOURS 

4 

1 

1 

t 

1 

9 

If 

1 

If 

9 

if 

9 

0 

9 

7.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

k 

* 

k 

k 

06-08 

LST 

2 

0 

0 

1 

9 

If 

9 

If 

0 

0 

# 

0 

9 

09-11 

LST 

1 

l 

1 

# 

1 

1 

1 

If 

0 

l 

9 

0 

1 

12-14 

LST 

0 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

9 

0 

If 

9 

0 

if 

15-17 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

0 

0 

9 

0 

# 

18-20 

LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

9 

0 

# 

21-23 

LST 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

ALL  HOURS 

4 

1 

9 

# 

I 

9 

If 

If 

If 

If 

if 

9 

0 

9 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

k 

* 

03-05 

LST 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

09-11 

LST 

0 

0  • 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

15-17 

LST 

9 

0 

0 

0 

0 

ff 

0 

0 

0 

0 

■  V 

/ 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

•"» 

21-23 

LST 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

• 

• 

« 

ALL  HOURS 

4 

# 

0 

0 

f 

9 

If 

# 

0 

0 

t 

# 

AD-A189  271  STATION  CLIMATIC  SUMMARIES  LATIN  AHERICA<U>  AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL  APPLICATIONS  CENTER  SCOTT  APR 
IL  NOV  87  USAFETAC/DS-87/822 


UNCLASSIFIED 


F/Q  4/2 


li 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MARISCAL  SUCRE,  ECUADOR  STATIONS  #:  840710  ICAO  ID:  SEQU 

LOCATION:  OO’OS'S,  78*29'W  ELEVATION  (FEET):  9226  LST  -  CMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

81 

79 

78 

78 

81 

78 

MEAN  DLY  MAX 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

MEAN 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

MEAN  DLY  MIN 

46 

47 

47 

47 

47 

45 

EXTREME  MIN 

32 

34 

34 

38 

35 

35 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  32 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

11.2 

13.7 

10.7 

12.2 

9.0 

5.2 

MEAN 

4.9 

5.3 

6.2 

7.1 

5.1 

2.0 

MINIMUM 

0.6 

1.8 

1.7 

2.0 

1.5 

0.1 

MAX  24  HR 

2.8 

2.3 

2.4 

2.1 

2.1 

1.4 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  T0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

79 

82 

83 

86 

81 

81 

86 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

57 

58 

59 

59 

58 

58 

58 

44 

44 

45 

47 

46 

46 

46 

32 

34 

35 

32 

32 

33 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.0 

3.0 

8.0 

12.2 

9.8 

13.7 

75.0 

0.7 

0.9 

3.2 

5.2 

4.4 

4.2 

49.1 

0.0 

0.0 

0.4 

0.5 

0.3 

0.2 

27.2 

1.3 

1.3 

2.0 

2.1 

3.0 

2.3 

3.0 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.1 

#  DAYS  y  1.5 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


*  * 


* 


* 


* 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (2)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (05  LST) 

90 

87 

91 

91 

90 

82 

77 

73 

81 

89 

89 

89 

85 

RH  (13  LST) 

50 

50 

54 

56 

54 

44 

39 

38 

41 

49 

49 

50 

47 

VAPOR  PRESS 

.35 

.35 

.37 

.37 

.36 

.32 

.28 

.28 

.31 

.34 

.34 

.35 

.33 

DEWPOINT 

49 

49 

50 

50 

49 

46 

43 

43 

45 

48 

48 

49 

47 

5.  SURFACE  WINDS 

!  (16  PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

S$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

MEAN  SPEED 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

MAX  (PK  GSTS) 

23 

33 

21 

21 

18 

24 

37 

28 

22 

30 

23 

22 

37 

PRESSURE  ALT 

9000 

9100 

9050 

9000 

9050 

9150 

9000 

9000 

8950 

8950 

9000 

9150 

9150 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

5 

#  DAYS  TSTMS 

3 

3 

5 

6 

5 

2 

1 

2 

5 

7 

3 

3 

45 

#  DAYS  FOG 

4 

3 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

6 

5 

7 

54 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

Vv‘ 

-vv 


REMARKS:  *  -  DATA  HOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAPETAC  DATSAV  POR  JUL  77  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

60 

50 

49 

51 

42 

21 

21 

19 

29 

40 

43 

47 

40 

03-05  LST 

56 

46 

49 

48 

35 

29 

18 

19 

28 

38 

38 

46 

38 

06-08  LST 

38 

35 

30 

28 

25 

14 

8 

9 

13 

26 

22 

29 

23 

09-11  LST 

12 

12 

13 

8 

7 

4 

1 

l 

1 

4 

5 

8 

6 

12-14  LST 

4 

6 

5 

8 

6 

1 

I 

I 

1 

2 

5 

5 

3 

15-17  LST 

4 

3 

4 

10 

8 

2 

# 

1 

2 

4 

7 

6 

4 

18-20  LST 

21 

23 

23 

20 

16 

6 

2 

5 

ll 

16 

23 

23 

16 

21-23  LST 

40 

35 

40 

41 

37 

19 

10 

17 

24 

28 

36 

38 

31 

ALL  HOURS 

27 

25 

25 

25 

21 

10 

6 

8 

12 

18 

21 

23 

18 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

32 

16 

26 

22 

17 

10 

9 

7 

10 

18 

17 

22 

18 

03-05  LST 

25 

10 

23 

19 

15 

14 

4 

5 

11 

15 

13 

21 

15 

06-08  LST 

22 

15 

17 

15 

11 

7 

3 

4 

5 

14 

10 

13 

11 

09-11  LST 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

I 

0 

0 

0 

1 

1 

12-14  LST 

1 

* 

1 

l 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

15-17  LST 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

18-20  LST 

9 

8 

9 

7 

6 

3 

1 

2 

3 

4 

6 

9 

6 

21-23  LST 

19 

12 

18 

16 

15 

10 

4 

7 

13 

10 

13 

17 

13 

ALL  HOURS 

13 

8 

11 

10 

8 

5 

2 

3 

5 

7 

7 

10 

7 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

6 

8 

6 

6 

3 

4 

2 

3 

6 

6 

8 

6 

03-05  LST 

8 

4 

7 

3 

5 

8 

3 

3 

5 

6 

6 

8 

5 

06-08  LST 

5 

3 

7 

6 

6 

5 

3 

2 

3 

5 

4 

6 

4 

09-11  LST 

# 

# 

1 

I 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

12-14  LST 

# 

# 

1 

l 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

15-17  LST 

1 

# 

1 

l 

1 

# 

# 

# 

I 

# 

0 

0 

# 

18-20  LST 

2 

l 

1 

l 

# 

1 

1 

1 

1 

l 

2 

2 

1 

21-23  LST 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

2 

2 

4 

3 

4 

6 

4 

ALL  HOURS 

4 

2 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

10.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

1 

2 

l 

l 

1 

2 

l 

1 

l 

1 

3 

1 

03-05  LST 

1 

I 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

06-08  LST 

1 

1 

2 

2 

3 

l 

1 

1 

2 

2 

2 

l 

2 

09-11  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

12-14  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

15-17  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

f 

21-23  LST 

# 

2 

0 

1 

2 

1 

l 

# 

l 

1 

« 

2 

l 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

# 

l 

1 

1 

l 

l 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  MARISCAL  SUCRE,  ECUADOR  STATIONS  #:  840710  ICAO  ID:  SEQU 

LOCATION:  00#08'S,  78#29'W  ELEVATION  (FEET):  9226  LST  -  CUT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  JUL  77  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

# 

0 

1 

2 

2 

15-17 

LST 

1 

1 

3 

8 

4 

18-20 

LST 

0 

# 

2 

1 

1 

21-23 

LST 

0 

# 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

1 

1 

1 

• 

CM 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

14 

16 

15 

19 

8 

03-05 

LST 

16 

10 

15 

17 

9 

06-08 

LST 

11 

7 

8 

11 

7 

09-11 

LST 

2 

3 

3 

4 

4 

12-14 

LST 

3 

4 

6 

14 

12 

15-17 

LST 

7 

9 

16 

34 

25 

18-20 

LST 

14 

15 

21 

28 

22 

21-23 

LST 

10 

13 

17 

16 

10 

ALL  HOURS 

10 

9 

13 

18 

12 

3.  X 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

# 

0 

0 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

I 

1 

4 

3 

1 

1 

1 

# 

1 

4 

6 

4 

3 

3 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

f 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

flov 

DEC 

ANN 

3 

4 

2 

4 

6 

10 

11 

9 

4 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

8 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

2 

1 

2 

2 

2 

l 

2 

2 

5 

3 

3 

3 

9 

6 

6 

6 

9 

4 

7 

12 

25 

16 

18 

15 

4 

2 

6 

10 

21 

17 

16 

15 

2 

3 

4 

6 

11 

11 

13 

10 

4 

3 

4 

5 

10 

9 

10 

9 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

f 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

f 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

t 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5, 
{  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E., 


MI  -  STATUTE  MILES 
<  24  HRS /DAY  OR  <  12  MONTHS /YEAR 


SOURCE(S): 


1. 

2. 

3. 


USAFETAC  DATSAV  POR  JUL  77  -  DEC  83 


X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


5.  1 

FREQ 

OF 

00-02 

LST 

03-05 

LST 

06-08 

LST 

09-11 

LST 

12-14 

LST 

15-17 

LST 

18-20 

LST 

21-23 

LST 

ALL  HOURS 

6.  X 

FREQ 

OF 

00-02 

LST 

03-05 

LST 

06-08 

LST 

09-11 

LST 

12-14 

LST 

15-17 

LST 

18-20 

LST 

21-23 

LST 

ALL  HOURS 

7.  X 

FREQ 

OF 

00-02 

LST 

03-05 

LST 

06-08 

LST 

09-11 

LST 

12-14 

LST 

15-17 

LST 

18-20 

LST 

21-23 

LST 

ALL  HOURS 

JAN 

10 

8 

5 

# 

* 

1 

2 

5 

4 


JAN 

7 

5 

3 

0 

# 

f 

2 

3 

2 


JAN 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

l 

» 

1 


FEB 

6 

3 

3 

« 

# 

# 

1 

5 

2 


MAR 

8 

7 

7 

1 

l 

1 

1 

4 

3 


APR 

6 

3 

6 

I 

1 

1 

1 

5 

3 


<  500/1.5  MI: 


FEB 

3 

2 

2 

# 

# 

# 

# 

5 

2 


MAR 

6 

5 

5 

# 

1 

1 

0 

3 

2 


<  300/1  MI: 


FEB 

1 

l 

1 

# 

0 

0 

0 

4 

l 


MAR 

4 

3 

4 
# 

I 

« 

0 

1 

l 


APR 

4 

2 

4 

0 

1 

1 
0 

2 
2 


APR 

l 

l 

3 

0 

I 

0 

0 

1 

l 


MAY 

6 

5 

6 
0 
1 
l 
# 

5 

3 


MAY 

3 

4 
4 
0 

1 
# 

0 

3 

2 


MAY 

2 

3 

3 

0 

# 

0 

0 

2 

l 


JUN 

2 

6 

4 
1 

1 
# 

1 

5 

2 


JUN 

1 

4 

2 

# 

# 

I 

1 

3 

1 


JUN 

1 

2 
2 
0 
# 

0 

I 

l 

l 


JUL 

4 

3 

3 

0 

# 

« 

1 

2 

l 


JUL 

3 

2 

2 

0 


JUL 

2 

l 

l 

0 

I 

I 

# 

1 

1 


AUG 

2 

3 

2 

# 

1 
# 

1 

2 
1 


AUG 

1 

l 

l 

f 

# 

# 

# 

1 

1 


AUG 

1 

l 

1 

0 

0 

# 

0 

l 

1 


SEP 

3 

5 

3 
0 
# 

# 

1 

4 
2 


SEP 

3 

4 
3 
0 
# 

0 

1 

3 

l 


SEP 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

# 

2 

1 


OCT 

6 

5 

5 

0 

* 

# 

1 

3 

2 


OCT 

6 

4 

3 

0 

# 

0 

1 

2 

2 


OCT 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

2 
l 


NOV 

6 

6 

4 

0 

1 

0 

2 

4 

2 


NOV 

3 

4 
3 
0 
1 
0 
2 
3 
2 


NOV 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

1 

l 

l 


DEC 

8 

8 

6 

1 
1 
0 

2 
5 
3 


DEC 

5 

5 

3 

# 

1 

0 

1 

3 

2 


DEC 

4 

4 

2 

0 

# 

0 

# 

2 

l 


ANN 

6 

5 

4 

# 

1 

# 

1 

4 

2 


ANN 

4 

4 

3 

# 

1 

# 

1 

3 

2 


ANN 

2 

2 

2 

0 

# 

# 

1 

2 
1 


• 

00 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

l 

l 

2 

1 

1 

1 

2 

# 

l 

1 

l 

1 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

1 

l 

2 

2 

l 

l 

1 

l 

2 

3 

1 

06-08 

LST 

l 

* 

1 

l 

2 

1 

1 

l 

1 

l 

l 

l 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

l 

0 

0 

0 

0 

I 

I 

0 

# 

# 

I 

# 

# 

21-23 

LST 

# 

2 

0 

# 

1 

1 

l 

# 

1 

1 

0 

2 

1 

ALL  HOURS 

* 

# 

1 

I 

1 

l 

1 

# 

# 

l 

l 

l 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMARY 


STATION:  SALINAS,  EQUADOR 
LOCATION:  02°12'S,  080°59’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  DEC  1986 


SOURCE 

NO. 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  2 

MEAN  DLY  MAX  1 

MEAN  1 

MEAN  DLY  MIN  1 

EXTREME  MIN  2 

#  DAYS  >  90  1 

#  DAYS  T  32  1 

#  DAYS  T  0  1 


2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


STATION  #:  842000 

ELEVATION  (FEET):  20 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  SESA 
LST  -  GMT:  -5 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

91 

90 

92 

89 

87 

85 

83 

81 

80 

89 

84 

85 

80 

81 

82 

81 

80 

77 

73 

73 

74 

75 

76 

78 

78 

79 

79 

79 

77 

75 

71 

70 

71 

73 

74 

76 

75 

77 

77 

76 

75 

73 

69 

69 

70 

71 

72 

74 

58 

64 

68 

67 

63 

62 

60 

60 

60 

61 

63 

63 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM  2  2.9  9-3  12.5  3.6  .3  .2  .2  .1  .4 

MEAN  2  .7  1.7  2.2  .7  #  #  #  #  .1 

MINIMUM  2  0000000000 

MAX  24  HR  2  2.7  2.8  4.4  2.0  .2  .1  #  #  .2 

#  DAYS  >  0.04  2  5564123224 

#  DAYS  T  0.5  »»*»»»*»** 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  1  0000000000 

MAXIMUM  1  0000000000 

MAX  24  HR1  1  0000000000 

#  DAYS  >  0.1  1  0000000000 

#  DAYS  T  1.5  1  0000000000 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (*)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


0  0 

.2  .2 


.6  .1 
.1  # 


.3  20.4 
#  5.7 

0  .5 

.3  4.4 
1  37 

»  * 


RH  (07  LST) 

1 

83 

83 

83 

84 

83 

84 

86 

86 

86 

85 

84 

83 

84 

RH  (15  LST) 

1 

72 

70 

69 

71 

72 

74 

77 

77 

77 

75 

72 

72 

74 

VAPOR  PRESS 

1 

.74 

.77 

.77 

.77 

.72 

.69 

.63 

.62 

.63 

.67 

.67 

.69 

.69 

DEWPOINT 

1 

70 

71 

71 

71 

69 

68 

65 

64 

65 

67 

67 

68 

67 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95*  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN  1 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN)  1 
MEAN  SPEED 
(ALL  OBS)  1 

MAX  (PK  GST) 
PRESSURE  ALT  1 


W  WSW  WSW  WSW  WSW  WSW  WSW  WSW  WSW  wsw 


8  8 


8  8 


8  8 


8866899998989 

*•»**»«•»»»*« 

250  300  250  250  300  300  250  150  200  250  200  300  300 


6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  4  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1 

8HRF?t  1 

DAYS  BNBD  <  7 


6555677777766 

8888888888SS5 

0000000000000 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


'  s"  sTV  V  s'  O  o  o  - 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S): 


1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  UP  TO  21  YRS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (* 

FREQ)  OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

» 

» 

» 

ft 

03-05  LST 

« 

* 

* 

» 

» 

ft 

« 

• 

» 

» 

» 

« 

» 

06-08  LST 

43 

33 

24 

21 

46 

69 

84 

90 

89 

90 

80 

52 

60 

09-11  LST 

22 

13 

8 

12 

40 

65 

77 

89 

85 

80 

64 

44 

50 

12-14  LST 

19 

9 

7 

5 

32 

49 

70 

76 

72 

71 

61 

30 

42 

15-17  LST 

8 

4 

0 

2 

27 

50 

62 

77 

71 

69 

59 

29 

38 

18-20  LST 

18 

15 

4 

6 

35 

55 

64 

79 

71 

76 

65 

34 

44 

21-23  LST 

• 

« 

« 

« 

* 

• 

* 

« 

» 

« 

* 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

ft 

» 

» 

» 

« 

ft 

» 

» 

* 

» 

ft 

» 

8.  *  FREXJ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

• 

« 

• 

« 

• 

» 

« 

* 

» 

« 

« 

03-05  LST 

« 

« 

• 

« 

« 

« 

« 

« 

» 

* 

ft 

» 

» 

06-08  LST 

9 

13 

8 

6 

15 

36 

61 

68 

64 

60 

54 

24 

35 

09-11  LST 

5 

4 

2 

3 

4 

20 

46 

59 

45 

46 

38 

14 

24 

12-14  LST 

12 

8 

4 

3 

3 

16 

32 

36 

30 

28 

19 

4 

16 

15-17  LST 

3 

1 

0 

0 

4 

5 

22 

34 

26 

23 

17 

2 

11 

18-20  LST 

8 

12 

3 

2 

8 

20 

30 

48 

40 

33 

31 

7 

20 

21-23  LST 

* 

• 

« 

« 

» 

• 

« 

« 

» 

« 

» 

« 

« 

ALL  HOURS 

» 

« 

« 

» 

« 

• 

« 

• 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

9.  *  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

ft 

* 

» 

» 

ft 

» 

ft 

« 

» 

« 

« 

ft 

03-05  LST 

« 

« 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

> 

ft 

« 

« 

06-08  LST 

3 

5 

4 

4 

5 

12 

13 

14 

4 

9 

4 

2 

7 

09-11  LST 

2 

4 

0 

0 

1 

1 

6 

7 

2 

3 

2 

2 

3 

12-14  LST 

5 

5 

2 

2 

1 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

# 

2 

15-17  LST 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

# 

0 

1 

18-20  LST 

5 

10 

2 

2 

1 

6 

5 

8 

4 

5 

2 

2 

4 

21-23  LST 

» 

» 

* 

ft 

» 

» 

* 

« 

« 

• 

» 

« 

« 

ALL  HOURS 

» 

• 

« 

* 

• 

* 

» 

» 

» 

« 

« 

ft 

10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  200/0.5  MI  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

«  »  »  •  « 


JUN  JUL  AUG 

•  i  « 


SEP  OCT  NOV  DEC 

«  *  *  * 


ANN 

» 


« 


* 


0  1 

0  2 

0  0 

0  0 

1  0 

ft  » 


1  1 

0  0 

1  1 

0  0 

0  1 

ft  ft 

ft  ft 


0  0 

0  0 

0  0 

1  1 

0  0 

ft  ft 

ft  ft 


1  1 

1  0 

#  0 

1  0 

1  1 

ft  ft 

ft  ft 


0  # 

1  0 

1  1 

1  2 

1  1 

ft  ft 

ft  ft 


1  # 

#  # 

0  0 

#  0 

0  1 

ft  ft 


1 

# 

# 

1 

1 


ECR-CLT1 3 


Hi 

<*Jl 

•21 

a 


a 

a 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

«  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512 

2. 

3. 


5.  t  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


6.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SE 
»*»««»** 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


f  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


FEB  MAR  APR 

*  »  * 

»  *  » 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


8.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

ECR-CLT1 3a 


FEB  MAR  APR 

#  #  * 


AUG  SE 

»  » 


AUG  SE 

»  • 


AUG  SE 

«  « 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  SIMON  BOLIVAR,  ECUADOR  STATIONS  #:  842030  ICAO  ID:  SEGU 

LOCATION:  02*09’S,  79*53 'W  ELEVATION  (FEET):  15  LST  -  CUT  -5 

PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  NOV  1984  PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°P) 

EXTREME  MAX 

96 

94 

95 

94 

98 

94 

92 

93 

94 

95 

95 

98 

98 

MEAN  DLY  MAX 

87 

87 

88 

88 

87 

84 

83 

84 

85 

85 

86 

87 

86 

MEAN 

80 

80 

81 

80 

79 

77 

76 

76 

77 

77 

78 

79 

78 

MEAN  DLY  MIN 

72 

72 

73 

72 

71 

69 

68 

67 

68 

69 

69 

71 

70 

EXTREME  MIN 

64 

63 

62 

63 

58 

63 

62 

62 

57 

62 

63 

64 

57 

#  DAYS  >  90 

9 

7 

9 

11 

8 

2 

1 

3 

6 

7 

7 

15 

85 

9  DAYS  7  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

17.2 

23.4 

23.1 

22.8 

5.2 

1.7 

3.6 

0.2 

0.1 

0.5 

0.3 

3.8 

69.5 

MEAN 

7.7 

10.3 

9.3 

6.2 

1.2 

0.2 

0.2 

9 

# 

0.1 

Q 

0.9 

36.1 

MINIMUM 

2.0 

2.0 

2.2 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15.1 

MAX  24  HR 

6.1 

4.7 

4.4 

5.5 

2.7 

0.9 

l.l 

0.2 

0.1 

0.5 

0.3 

1.3 

6.1 

#  DAYS  >  0.01 

20 

12 

13 

9 

5 

2 

2 

0 

0 

1 

0 

5 

69 

#  DAYS  y  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

t 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9  DAYS  7  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

<Z)  / 

VAPOR  PRESSURE 

(IN 

Hg)  / 

DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (06  LST) 

87 

90 

88 

88 

86 

86 

86 

85 

84 

83 

82 

82 

85 

RH  (15  LST) 

61 

65 

63 

62 

61 

62 

59 

57 

55 

55 

54 

54 

59 

VAPOR  PRESS 

.78 

.82 

.83 

.82 

.76 

,74 

.69 

.66 

.66 

.67 

.68 

.71 

.74 

DEWPOINT 

71 

73 

73 

72 

70 

59 

57 

66 

66 

67 

67 

68 

69 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  /  99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

SW 

SW 

SW 

SW 

SSW 

SW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SW 

SW 

SSW 

MEAN  SPEED 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

33 

38 

30 

36 

18 

33 

33 

33 

35 

24 

20 

44 

44 

PRESSURE  ALT 

350 

350 

350 

350 

350 

250 

250 

200 

300 

350 

300 

350 

350 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

2 

2 

4 

3 

2 

2 

1 

# 

> 

9 

* 

1 

18 

#  DAYS  FOG  ####00####001 


§ 


1 

'9 

j 

I 

* 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  l.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  SUMMARY  OF  CLIMATIC  DATA 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

<KM>2  LST 

33 

30 

31 

30 

17 

14 

17 

14 

21 

17 

16 

23 

22 

03-05  LST 

38 

40 

35 

33 

22 

22 

26 

30 

36 

34 

24 

29 

31 

06-08  LST 

34 

40 

29 

24 

17 

23 

28 

33 

30 

27 

19 

19 

27 

09-11  LST 

31 

32 

26 

13 

15 

20 

16 

21 

20 

14 

11 

15 

20 

12-14  LST 

21 

26 

20 

14 

16 

18 

10 

10 

11 

16 

11 

12 

15 

15-17  LST 

15 

14 

9 

8 

9 

9 

6 

5 

7 

8 

5 

7 

8 

18-20  LST 

26 

26 

23 

22 

19 

10 

12 

9 

10 

6 

6 

11 

15 

21-23  LST 

32 

28 

28 

28 

15 

14 

12 

5 

11 

7 

9 

14 

18 

ALL  HOURS 

28 

29 

25 

21 

16 

16 

16 

17 

19 

17 

13 

16 

19 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  653 
03-05  LST  696 
06-08  LST  10  14  8 
09-11  LST  864 
12-14  LST  211 
15-17  LST  111 
18-20  LST  545 
21-23  LST  634 
ALL  HOURS  564 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI: 


00-02  LST  3  2  2 
03-05  LST  252 
06-08  LST  562 
09-11  LST  232 
12-14  LST  111 
15-17  LST  111 
18-20  LST  323 
21-23  LST  313 
ALL  HOURS  332 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


1  1  ■! 


'iCV. 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SIMON  BOLIVAR,  ECUADOR  STATIONS  #:  842030  ICAO  ID: 
LOCATION:  02‘09’S,  79°53'W  ELEVATION  (FEET):  15  LST  -  a 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV  1984  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

I 

l 

2 

l 

1 

1 

# 

0 

0 

03-05  LST 

# 

1 

2 

# 

1 

l 

# 

# 

# 

06-08  LST 

0 

# 

9 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

09-11  LST 

1 

0 

t 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

# 

9 

# 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

# 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

0 

21-23  LST 

1 

# 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

1 

l 

1 

I 

# 

# 

# 

# 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

19 

14 

15 

16 

7 

4 

4 

# 

2 

03-05  LST 

21 

20 

17 

17 

6 

4 

1 

l 

2 

06-08  LST 

19 

23 

17 

13 

5 

3 

2 

1 

1 

09-11  LST 

12 

12 

6 

6 

2 

1 

l 

# 

# 

12-14  LST 

5 

4 

2 

2 

1 

# 

l 

0 

f 

15-17  LST 

5 

6 

5 

4 

3 

1 

l 

1 

# 

18-20  LST 

15 

16 

15 

11 

7 

4 

2 

1 

1 

21-23  LST 

18 

16 

15 

14 

5 

6 

4 

1 

1 

ALL  HOURS 

14 

14 

11 

10 

4 

3 

2 

l 

1 

3.  t  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

t 

# 

I 

03-05  LST 

0 

♦ 

# 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

06-08  LST 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

09-11  LST 

1 

f 

I 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

12-14  LST 

1 

# 

l 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

15-17  LST 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

18-20  LST 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

21-23  LST 

I 

0 

1 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

« 

# 

I 

I 

I 

# 

# 

# 

# 

REMARKS: 


«S 


*  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5, 
f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E., 


MI  -  STATUTE  MILES 
<  24  HRS /DAY  OR  <  12  MONTHS/ YEAR 


SOURCE(S): 


1. 

2. 

3. 


USAPETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 


5.  Z  PREQ  OP  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 


JAN 

3 
2 

4 
2 
1 
1 


21-23  LST 

3 

1 

ALL  HOURS 

2 

6.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

s 

00-02  LST 

2 

03-05  LST 

1 

A 

06-08  LST 

2 

$ 

09-11  LST 

1 

12-14  LST 

1 

15-17  LST 

1 

£ 

18-20  LST 

2 

i 

21-23  LST 

2 

S 

ALL  HOURS 

2 

7.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

a 

JAN 

00-02  LST 

1 

FEB 

1 

3 

5 

3 

1 
1 

2 
1 
2 


MAR 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 


APR 


1 

2 

1 

1 

# 

2 

1 

1 


FEB 

1 

1 

2 

l 

1 

0 

1 

1 

1 


MAR 

1 

2 

1 

1 

» 

1 

2 

1 

1 


APR 

0 

l 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 


03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


# 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

1 


FEB 

1 

# 

1 

1 

1 

0 

# 

# 

# 


MAR 

1 

1 

I 

# 

# 

# 

1 

1 

1 


APR 

0 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

# 

# 


8.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

9 

0 

I 

# 

# 

0 

9 

0 

# 


FEB 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

* 


MAR 

0 

9 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

# 


APR 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

# 


MAY 

1 

1 

1 

1 


MAY 

# 

1 

1 

1 

# 

9 

1 

1 

1 


MAY 

9 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

# 


MAY 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

# 


JUN 

0 

1 

# 

2 

# 

0 

1 

1 

1 


JUN 

0 

# 

# 

1 

0 

0 

# 

1 

# 


JUN 

0 

# 

# 

1 

0 

0 

9 

1 

# 


JUN 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

9 

1 

# 


JUL 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

1 


JUL 

1 

1 

# 

0 

9 

9 

9 

l 

9 


JUL 

1 

# 

# 

0 

# 

0 

9 

9 

9 


JUL 

0 


0 

0 

# 

0 

9 

0 


AUG 

# 

1 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

# 


AUG 

# 

# 

1 

9 

9 

0 

0 

0 

# 


AUG 

# 

# 

1 

9 

9 

0 

0 

0 

9 


AUG 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 


SEP 

9 


1 

0 

0 

9 

9 

1 

0 

9 


SE? 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

9 

0 

# 


SEP 

0 

9 

0 

0 

# 

c 

# 

0 

9 


SEP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 


OCT 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

1 

# 


OCT 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

0 

1 

# 


OCT 

# 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

1 

9 


OCT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 


NOV 

9 

1 

1 

0 

# 

# 

# 

# 

# 


NOV 

/ 

1 

1 

0 

# 

# 

0 

# 

# 


NOV 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 


NOV 

0 

9 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 


s 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ACAJUTLA,  EL  SALVADOR 
LOCATION:  13*36'N,  89B50'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985 


STATION  #:  786500  ICAO  ID:  MSAC 

ELEVATION  (PEET):  33  LST  -  GMT  -6 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°P) 

EXTREME  MAX  2 

97 

98 

99 

99 

102 

95 

95 

98 

102 

97 

95 

97 

102 

MEAN  DLY  MAX 

2 

89 

89 

90 

90 

90 

88 

89 

89 

88 

89 

89 

89 

89 

MEAN 

2 

80 

80 

82 

83 

83 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

81 

MEAN  DLY  MIN 

2 

70 

71 

73 

75 

75 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

73 

EXTREME  MIN 

2 

59 

62 

64 

67 

66 

69 

68 

68 

62 

69 

66 

64 

59 

#  DAYS  >  90 

2 

16 

17 

29 

28 

25 

14 

23 

23 

17 

19 

23 

23 

256 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

#  DAYS  T  0 

.  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  2  0.9 

1.3 

1.7 

9.8 

15.8 

29.1 

21.3 

19.5 

27.0 

28.8 

15.6 

1.5 

92.4 

MEAN 

2 

# 

# 

0.2 

2.0 

6.8 

11.9 

10.9 

10.4 

12.6 

10.7 

1.7 

0.2 

67.3 

MINIMUM 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

4.6 

2.2 

3.5 

2.5 

1.1 

0.0 

0.0 

38.3 

MAX  24  HR 

2 

0.1 

1.2 

1.3 

3.9 

3.2 

4.0 

4.0 

3.6 

6.9 

6.2 

3.6 

0.8 

6.9 

#  DAYS  >0.01 

2 

# 

1 

# 

3 

9 

15 

18 

17 

16 

11 

3 

1 

94 

#  DAYS  70.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL 

MEAN 

(INCHES) 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

o 

#  DAYS  >0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

o 

#  DAYS  71.5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (02  LST) 

1 

74 

75 

79 

79 

87 

90 

88 

88 

*  j 

90 

88 

82 

79 

83 

RH  (10  LST) 

1 

54 

55 

61 

61 

71 

73 

68 

71 

75 

70 

61 

57 

65 

VAPOR  PRESS 

1 

.72 

.72 

.81 

.85 

.90 

.88 

.87 

.88 

.88 

.86 

.80 

.75 

.83 

DEWPOINT 

1 

68 

68 

72 

74 

75 

75 

74 

75 

75 

74 

72 

70 

72 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PVLG  DRCTN  1 

PT /KNOTS) 

S  S 

/  99.952  HIGHEST  PRESSURE 

S  S  S  S 

ALTITUDE  (FEET) 

S  N  S 

N 

N 

N 

s 

MEAN  SPEED 

1 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

MAX  (PK  GST) 

1 

30 

28 

30 

23 

35 

28 

31 

30 

45 

30 

34 

25 

45 

PRESSURE  ALT 

l 

350 

350 

350 

400 

350 

400 

350 

400 

350 

350 

400 

400 

400 

6.  MEAN  CLOUD 

CLD  COVER 

COVER 

l 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

2  2  3  4 

/  FOG 

5 

/  BLOWING 

6  6 

SAND  & 

6 

DUST 

6 

(BNBD) 

5 

4 

3 

4 

#  DAYS  TSTMS 

1 

1 

# 

2 

5 

16 

19 

19 

21 

18 

15 

4 

2 

122 

#  DAYS  FOG 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

1 

6 

#  DAYS  BNBD 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

a 


1 


•x 


a 


i 


J.Ui 


.N  . 


V.v*. 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH /YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  POR  VARIED 

3. 

7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR  MAY 

#  I  6  10 


JUN  .IUL  AUG  SEP  OCT  NOV 


X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO. 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI  (SOURCE  NO. 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


1 :« 1 


m 


■  .’N.VAA 


IUUUUIUU 


BWwngpwwo^oiowpgwgwgwTTgffwrPTPnonpnonptiiffwncaTOgpwrirwp*  in  wyFw»uwvT»Tm-i>m  <m>m 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ACAJUTLA,  EL  SALVADOR 
LOCATION:  13°36'N,  89°50*W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985 


STATION  #:  786500 

ELEVATION  (FEET):  33 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


ICAO  ID:  MSAC 
LST  -  GMT  -6 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

# 

1 

3 

12 

15 

12 

15 

12 

10 

1 

1 

7 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

2 

6 

8 

4 

6 

4 

3 

1 

0 

3 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

# 

2 

l 

1 

1 

1 

2 

9 

# 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

9 

0 

# 

1 

9 

0 

1 

9 

0 

0 

I 

12-14 

LST 

0 

0 

9 

# 

3 

4 

2 

4 

7 

7 

1 

# 

2 

15-17 

LST 

0 

0 

9 

9 

3 

5 

7 

7 

7 

8 

2 

'  1 

3 

18-20 

LST 

# 

0 

1 

1 

8 

10 

12 

13 

10 

6 

2 

# 

5 

21-23 

LST 

> 

0 

1 

4 

11 

15 

22 

22 

13 

9 

2 

l 

8 

ALL  HOURS 

9 

9 

9 

1 

5 

7 

7 

8 

7 

5 

1 

9 

3 

2.  Z 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

l 

0 

1 

3 

13 

27 

22 

24 

25 

13 

2 

# 

11 

03-05 

LST 

* 

0 

9 

4 

9 

23 

8 

15 

16 

9 

2 

l 

7 

06-08 

LST 

0 

0 

9 

l 

5 

11 

2 

6 

11 

4 

1 

# 

3 

09-11 

LST 

0 

0 

9 

l 

3 

6 

1 

2 

7 

1 

# 

9 

2 

12-14 

LST 

# 

# 

1 

9 

2 

4 

1 

2 

7 

3 

# 

0 

2 

15-17 

LST 

0 

9 

l 

1 

4 

7 

4 

4 

9 

8 

1 

1 

3 

18-20 

LST 

# 

0 

l 

2 

6 

12 

9 

12 

13 

8 

3 

1 

6 

21-23 

LST 

l 

0 

2 

4 

11 

20 

26 

24 

23 

12 

3 

1 

11 

ALL  HOURS 

9 

9 

1 

2 

6 

13 

8 

10 

13 

7 

1 

# 

5 

3.  Z 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  Z 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

l 

# 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

# 

9 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

# 

0 

9 

06-08 

LST 

0 

# 

9 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

09- ll 

LST 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

12-14 

LST 

0 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

15-17 

LST 

9 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

# 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

9 

1 

9 

0 

9 

I 

1 

9 

0 

9 

0 

0 

9 

ALL  HOURS 

# 

# 

9 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

3 


f  4%  "  «|  il  **»  it  .t  il  tt.'t*.  J I*.  1^  j> .  »♦,  j'.’lt. 


DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YBAR 

.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 


.  i .  «*»  »*. 


iVi*.  t1,  r»  i'fc  »*. 


:: 


)EC 

-  1 

1 

ANN  \ 

0 

2  1 

# 

1 

0 

1  I 

# 

1 

I 

1 

I 

1  J 

0 

1 

# 

2 

# 

i  ; 

>EC 

• 

ANN 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

I 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

I 

1 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUfMARY 


STATION:  SAN  SALVADOR,  EL  SALVDOR 
LOCATION :  13°43'N,  089°12»E 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


STATION  #:  786630  ICAO  ID:  MSSS 

ELEVATION  (FEET):  2020  LST  -  (XT  -6 
PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

101 

103 

105 

104 

103 

98 

98 

98 

99 

101 

102 

101 

105 

MEAN  DLY  MAX 

2 

90 

92 

94 

93 

91 

87 

89 

89 

87 

87 

87 

89 

90 

MEAN 

2 

75 

76 

78 

79 

79 

77 

77 

78 

77 

76 

75 

75 

77 

MEAN  DLY  MIN 

2 

60 

60 

62 

65 

67 

66 

65 

66 

66 

65 

63 

61 

64 

EXTREME  MIN 

2 

45 

49 

45 

54 

58 

56 

58 

60 

53 

53 

49 

47 

45 

#  DAYS  >  90 

3 

16 

20 

27 

24 

19 

6 

13 

13 

12 

6 

6 

13 

175 

#  DAYS  T  32 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  ( INCHES) 


MAXIMUM 

2 

1.6 

2.3 

3.2 

20.1 

15.0  24.3 

19.4 

18.5 

24.1 

19.9 

5.1 

3-8 

89.9 

MEAN 

2 

.2 

.2 

.4 

2.1 

7.4 

12.7 

12.5 

11.7 

12.5 

9.0 

1 .6 

.4 

70.6 

MINIMUM 

2 

0 

0 

0 

0 

2.2 

5.5 

4.6 

3.2 

5.8 

1.0 

0 

0 

40.5 

MAX  24  HR 

2 

.7 

1  .1 

1.3 

3.5 

4.7 

8.1 

3.7 

6.5 

6.9 

6.7 

2.1 

1.8 

8.1 

#  DAYS  >  .004 

#  DAYS  7  0.5 

2 

1 

1 

1 

5 

13 

20 

22 

21 

21 

16 

5 

1 

127 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1.5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (*)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

1 

84 

83 

85 

85 

93 

95 

93 

95 

95 

93 

88 

85 

90 

RH  (14  LST) 

1 

43 

40 

46 

48 

63 

67 

61 

63 

70 

66 

55 

49 

56 

VAPOR  PRESS 

1 

.54 

.53 

.61 

.65 

.73 

.73 

.71 

.72 

.73 

.71 

.63 

.58 

.66 

DEWPOINT 

1 

60 

60 

63 

65 

69 

69 

68 

69 

69 

68 

65 

62 

66 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95*  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

N 

N 

S 

S 

S 

S 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

8 

8 

8 

7 

5 

5 

4 

4 

5 

7 

7 

6 

(ALL  OBS) 

1 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

5 

MAX  (PK  GST) 

1 

50 

50 

35 

40 

25 

30 

25 

35 

30 

30 

35 

40 

50 

PRESSURE  ALT 

1 

2200  2200 

2250 

2350  2250  2200  2150 

2200 

2250 

2200 

2200 

2250 

2350 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

5  5  6 

5  4 

3 

4 

BHSf8£M?  7  1 

1 

? 

l 

'i 

’J  2?  2l 

’§  3 

1 

’ft 

DAYS  BNBD  <  7  1 

# 

1 

0 

ft 

# 

0 

0  #  # 

ft  0 

ft 

ft 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL  AUG  SEP 

OCT  NOV 

DEC 

ANN 

'•HI 


.VO 


REMARKS:  «  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  7-49  YEARS 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUNMARY  33~39  YEARS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

0 

1 

5 

7 

14 

10 

11 

20 

14 

3 

# 

7 

03-05  LST 
06-08  LST 

1 

5 

0 

2 

1 

4 

4 

19 

12 

19 

22 

25 

11 

17 

18 

18 

30 

30 

22 

21 

7 

9 

1 

2 

11 

14 

09-11  LST 

# 

1 

1 

8 

11 

14 

4 

8 

20 

8 

1 

1 

6 

12-14  LST 

1 

1 

2 

4 

13 

14 

5 

9 

17 

12 

2 

1 

7 

15-17  LST 

1 

1 

1 

5 

6 

8 

6 

5 

11 

5 

2 

1 

4 

18-20  LST 

0 

# 

# 

6 

7 

9 

8 

5 

7 

6 

2 

1 

4 

21-23  LST 

1 

0 

1 

3 

5 

10 

7 

10 

13 

8 

2 

1 

5 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

7 

10 

15 

9 

11 

19 

12 

4 

1 

7 

8.  *  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

0 

# 

4 

5 

8 

8 

7 

13 

10 

2 

# 

5 

03-05  LST 

1 

0 

1 

3 

10 

15 

9 

15 

26 

19 

7 

1 

9 

06-08  LST 

5 

2 

3 

18 

17 

22 

15 

17 

27 

20 

8 

2 

13 

09-11  LST 

# 

1 

# 

6 

6 

7 

1 

3 

9 

3 

# 

# 

3 

12-14  LST 

0 

# 

1 

4 

4 

4 

1 

2 

6 

2 

* 

# 

2 

15-17  LST 

1 

1 

0 

4 

3 

4 

3 

3 

5 

2 

1 

# 

2 

18-20  LST 

0 

# 

0 

5 

5 

6 

4 

3 

5 

3 

t 

1 

3 

21-23  LST 

# 

0 

1 

3 

3 

6 

5 

6 

8 

5 

i 

1 

3 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

0 

7 

9 

6 

7 

12 

8 

3 

1 

5 

9.  *  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2  MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

# 

2 

4 

6 

5 

6 

11 

9 

2 

0 

4 

03-05  LST 

1 

0 

1 

3 

9 

11 

5 

14 

22 

15 

6 

1 

7 

06-08  LST 

5 

2 

3 

11 

13 

18 

14 

15 

21 

17 

7 

2 

11 

09-11  LST 

0 

1 

# 

3 

2 

3 

# 

1 

4 

# 

# 

0 

1 

12-14  LST 

0 

# 

# 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

# 

# 

1 

15-17  LST 

1 

1 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

# 

# 

1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

# 

1 

2 

21-23  LST 

# 

0 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

# 

1 

2 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

4 

5 

1 

4 

6 

9 

6 

2 

1 

4 

10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

1 

OS-05  LST 
06-08  LST 

0 

0 

1 

# 

1 

2 

2 

5 

6 

6 

3 

1 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

6 

5 

4 

8 

5 

4 

1 

3 

09-11  LST 

0 

1 

0 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

# 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

# 

# 

« 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

# 

ECR-CLT26 

9 

9 

9 

9 

? 

1 

f 

* 

i 

£ 

? 

* 

f 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SIM1ARY 


STATION:  SAN  SALVADOR,  EL  SALVADOR 
LOCATION :  IB^’N,  089°12»E 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


STATION  #:  786630 
ELEVATION  (FEET):  2020 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85 


ICAO  ID:  MSSS 
L ST  -  GMT  -6 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

# 

0 

1 

1 

11 

14 

7 

15 

03-05  LST 

0 

0 

0 

# 

5 

5 

1 

4 

06-08  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

12-14  LST 

0 

# 

# 

1 

4 

6 

2 

5 

15-17  LST 

0 

0 

1 

1 

7 

14 

11 

16 

18-20  LST 

1 

0 

1 

3 

9 

17 

24 

18 

21-23  LST 

1 

1 

1 

7 

10 

19 

22 

28 

ALL  HOURS 

# 

# 

1 

2 

6 

10 

8 

11 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

2 

# 

3 

3 

14 

31 

16 

29 

03-05  LST 

1 

0 

2 

2 

10 

22 

7 

13 

06-08  LST 

0 

1 

1 

1 

6 

8 

1 

3 

09-11  LST 

0 

# 

0 

1 

4 

5 

1 

2 

12-14  LST 

# 

# 

1 

1 

5 

9 

3 

5 

15-17  LST 

# 

# 

1 

# 

5 

12 

10 

8 

18-20  LST 

1 

0 

1 

3 

8 

16 

18 

18 

21-23  LST 

2 

1 

3 

5 

10 

28 

32 

33 

ALL  HOURS 

1 

# 

2 

2 

8 

16 

11 

14 

3-  t  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS 

>  25  KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

03-05  LST 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

# 

# 

06-08  LST 

1 

1 

1 

0 

# 

0 

1 

0 

09-11  LST 

2 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

3 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

0 

18-20  LST 

2 

2 

1 

# 

# 

0 

# 

0 

21-23  1ST 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

« 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-851 2 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  A 

00-02  LST  0  0  #  2  4  6  5 

03-05  LST  1  0  13  9  115  1 

06-08  LST  5  2  3  11  13  18  1 4  1 

09-11  LST  0  1  #  3  2  3  # 

12-14  LST  0  ##  2  2  3  1 

15-17  LST  1  1  0  2  2  2  2 

18-20  LST  0  003233 

21-23  LST  #  0  1  2  2  3  2 

ALL  HOURS  1  114564 

6.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  A 

00-02  LST  0  0  0  1  3  4  4 

03-05  LST  0  0  1  2  5  8  4  1 

06-08  LST  3  2  2  7  814121 

09-11  LST  0  1  #  2  1  2  # 

12-14  LST  0  #  #  #  1  1  1 

15-17  LST  #101111 

18-20  1ST  0  0  0  1  1  2  2 

21-23  LST  #011111 

ALL  HOURS  #  1  1  2  3  4  3 

7.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  A 

00-02  LST  0  0  0  #  1  3  3 

03-05  LST  0  0  1  2  3  5  3 

06-08  LST  2  1  2  3  5  10  9 

09-11  LST  0  1  #  1  #  1  # 

12-14  LST  0  ###010 

15-17  LST  #  #0#### 

18-20  LST  0  0  0  1  #  1  1 

21-23  LST  0  0  0  #  #  1  1 

ALL  HOURS  #  ##1132 

8.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

ECR-CLT26a 


1 

9 

2 

2 

15 

6 

1 

17 

7 

4 

# 

# 

3 

1 

# 

3 

1 

# 

3 

1 

# 

0 

4 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ROCHAMBEAU,  FRENCH  GUIANA  STATIONS  #  814050  ICAO  ID:  MOCA 
LOCATION:  04’49'N  52°22'W  ELEVATION  (FEET):  26  LST  -  OiT  -4 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1984  PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

91 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

96 

97 

97 

95 

93 

97 

MEAN  DAILY  MAX 

84 

85 

85 

86 

85 

87 

88 

90 

91 

91 

89 

86 

87 

MEAN 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

82 

83 

83 

82 

80 

81 

MEAN  DLY  MIN 

74 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

EXTREME  MIN 

67 

68 

66 

65 

68 

69 

68 

68 

70 

68 

68 

68 

65 

#  DAYS  >  90 

# 

I 

# 

# 

1 

l 

1 

3 

9 

10 

5 

l 

31 

#  DAYS  T  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

34.9 

47.8 

49.3 

88.1 

46.0 

29.9 

17.7 

9.5 

2.6 

4.3 

11.2 

23.1 

270.3 

MEAN 

14.4 

12.3 

15.8 

18.9 

21.9 

15.5 

6.9 

2.8 

1.2 

1.3 

4.6 

10.7 

126.3 

MINIMUM 

3.2 

l.l 

4.2 

2.9 

9.3 

3.4 

3.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.2 

2-5 

64.2 

MAX  24  HR 

14.4 

14.8 

10.2 

23.5 

8.8 

5.8 

6.6 

2.7 

1.6 

3.7 

5.4 

6.0 

23.5 

#  DAYS  >  0.01 

23 

19 

2  3 

22 

27 

24 

19 

10 

5 

5 

13 

19 

209 

#  DAYS  7  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEANMAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ci 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  l . 5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(X)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN 

Hg)  / 

DEWPOINT  (°F ) 

RH  (05  LST) 

94 

92 

93 

95 

96 

97 

97 

97 

97 

98 

98 

97 

96 

RH  (13  LST) 

75 

74 

73 

76 

77 

76 

70 

69 

64 

62 

65 

74 

71 

VAPOR  PRESS 

.84 

.83 

.84 

.87 

.88 

86 

■  84 

.84 

.84 

.84 

.85 

.8b 

85 

DEWPOINT 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT /KNOTS)  /  99.951  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

ENE 

ENE 

ENE$ 

e$ 

e$ 

E$ 

E$ 

F.$ 

E$ 

F.$ 

E$ 

F.  $ 

F.$ 

MEAN  SPEED 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

34 

32 

26 

24 

30 

26 

30 

34 

24 

25 

27 

32 

34 

PRESSURE  ALT 

150 

150 

150 

150 

150 

100 

100 

200 

150 

150 

200 

200 

200 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CL D  COVER 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

4 

4 

b 

5 

#  DAYS  TSTMS 

2 

l 

1 

2 

5 

7 

10 

9 

6 

5 

5 

3 

5b 

#  DAYS  FOG  2  l  1  2  61213  9  6  6  7  5  70 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS /DAY  OR  <  12  MONTH /YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73-DEC  83 

2.  CLIMATIC  DATA  SKEET-CHYENNE 

3.  INDEX  OF  CLIMATIC  AND  'LEATHER  DATA  -  CHYENNE 

4.  WORLD  SURVEY  OF  CLIMATOLOGY 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

41 

30 

46 

50 

44 

03-05 

LST 

28 

26 

36 

30 

39 

06-08 

LST 

34 

29 

39 

43 

41 

09-11 

LST 

60 

60 

69 

64 

67 

12-14 

LST 

62 

59 

70 

64 

61 

15-17 

LST 

34 

36 

48 

40 

34 

18-20 

LST 

24 

25 

31 

27 

26 

21-23 

LST 

29 

26 

33 

31 

33 

ALL  HOURS 

41 

39 

49 

45 

45 

at 

• 

H 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

14 

7 

12 

16 

18 

03-05 

LST 

10 

7 

8 

11 

19 

06-08 

LST 

11 

8 

9 

11 

15 

09-11 

LST 

8 

6 

8 

9 

9 

12-14 

LST 

5 

5 

6 

6 

6 

15-17 

LST 

5 

5 

6 

5 

5 

18-20 

LST 

5 

7 

6 

7 

5 

21-23 

LST 

6 

6 

8 

7 

9 

ALL  HOURS 

7 

6 

8 

8 

10 

9.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

1 

1 

2 

4 

7 

03-05 

LST 

2 

2 

2 

3 

10 

06-08 

LST 

5 

2 

4 

4 

6 

09-11 

LST 

3 

1 

3 

3 

3 

12-14 

LST 

1 

2 

2 

2 

2 

15-17 

LST 

1 

2 

2 

1 

l 

18-20 

LST 

2 

2 

l 

2 

1 

21-23 

LST 

1 

l 

1 

1 

3 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

2 

4 

10. 

t  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

1 

0 

I 

1 

4 

O 

1 

8*3 

o 

LST 

1 

1 

1 

1 

2 

06-08 

LST 

1 

0 

« 

# 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

« 

# 

# 

12-14 

LST 

0 

1 

# 

f 

0 

15-17 

LST 

# 

# 

l 

0 

# 

18-20 

LST 

I 

# 

# 

# 

0 

21-23 

LST 

1 

0 

0 

# 

1 

ALL  HOURS 

# 

I 

I 

# 

1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

47 

30 

17 

9 

12 

21 

38 

34 

37 

24 

19 

14 

10 

25 

32 

27 

33 

23 

14 

12 

12 

25 

39 

29 

59 

50 

50 

39 

40 

50 

64 

56 

50 

42 

36 

21 

18 

24 

51 

47 

27 

20 

11 

9 

5 

11 

28 

26 

16 

10 

5 

3 

4 

7 

19 

17 

31 

11 

8 

8 

6 

13 

22 

22 

38 

28 

22 

16 

15 

23 

39 

34 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

24 

15 

8 

1 

2 

7 

13 

12 

25 

16 

12 

10 

6 

14 

15 

13 

17 

8 

8 

5 

2 

9 

16 

11 

11 

4 

2 

1 

l 

3 

8 

6 

7 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

4 

4 

2 

1 

1 

l 

l 

4 

3 

5 

1 

1 

l 

l 

l 

3 

4 

12 

3 

5 

# 

1 

3 

4 

6 

11 

6 

4 

2 

2 

5 

8 

7 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

13 

12 

5 

l 

2 

4 

4 

5 

16 

13 

10 

9 

5 

10 

8 

7 

10 

10 

7 

4 

2 

6 

8 

6 

2 

l 

1 

l 

1 

2 

2 

2 

3 

l 

1 

l 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

» 

1 

l 

# 

2 

l 

2 

# 

# 

1 

# 

1 

1 

l 

3 

1 

3 

# 

l 

0 

l 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

8 

7 

3 

0 

1 

3 

3 

5 

7 

6 

5 

4 

3 

6 

4 

3 

2 

5 

3 

3 

l 

3 

1 

2 

# 

0 

# 

0 

> 

# 

0 

# 

f 

I 

# 

0 

f 

# 

I 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

f 

# 

1 

0 

2 

# 

1 

0 

# 

1 

2 

2 

l 

1 

# 

l 

1 

l 

0 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ROCHAMBEAU, 

FRENCH 

GUIANA 

STATIONS 

#:  814050 

ICAO 

ID: 

MOCA 

LOCATION:  04* 

'49’N  52 

#22’W 

ELEVATION 

(FEET) 

:  26 

LST  - 

GMT 

-4 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC 

1984 

PERIOD: 

JAN  73- 

DEC  83 

-  *>> 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE 

(Z  FREQ) 

OF 

THUNDERSTORMS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

03-05  LST 

0 

0 

# 

0 

1 

0 

I 

2 

l 

0 

# 

0 

» 

06-08  LST 

0 

# 

# 

0 

t 

* 

1 

0 

I 

0 

# 

0 

I 

09-11  LST 

# 

0 

0 

# 

t 

1 

* 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

12-14  LST 

# 

# 

0 

I 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

1 

# 

1 

15-17  LST 

I 

0 

# 

# 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

I 

1 

18-20  LST 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

I 

I 

0 

0 

I 

21-23  LST 

0 

0 

I 

# 

1 

I 

# 

# 

1 

0 

# 

1 

f 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

» 

1 

2.  Z  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

10 

18 

16 

17 

13 

4 

2 

1 

2 

3 

8 

9 

03-05  LST 

14 

13 

13 

11 

20 

13 

4 

3 

1 

1 

6 

12 

9 

06-08  LST 

14 

15 

15 

17 

21 

11 

5 

3 

1 

1 

5 

16 

10 

09-11  LST 

13 

11 

15 

15 

19 

17 

6 

6 

3 

1 

4 

12 

10 

12-14  LST 

10 

14 

11 

13 

14 

14 

8 

6 

3 

2 

3 

9 

9 

15-17  LST 

9 

11 

11 

11 

10 

8 

4 

2 

1 

1 

2 

8 

7 

18-20  LST 

11 

11 

8 

14 

10 

8 

4 

3 

l 

1 

2 

7 

7 

21-23  LST 

7 

9 

9 

11 

15 

9 

2 

2 

I 

1 

3 

a 

6 

ALL  HOURS 

11 

12 

12 

13 

16 

12 

5 

4 

2 

1 

3 

10 

8 

3.  Z  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  Z  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND  SPEEDS 

>  25 

KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NCV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

06-08  LST 

I 

0 

0 

0 

« 

I 

I 

# 

0 

0 

0 

0 

I 

09-11  LST 

f 

I 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

» 

12-14  LST 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

# 

# 

f 

15-17  LST 

0 

# 

0 

0 

# 

> 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

it 

18-20  LST 

* 

0 

I 

0 

I 

# 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

I 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

I 

1 

I 

0 

0 

# 

# 

# 

• 

1 

V*  <  * 

» 

► 

1 

v.v 

>  ■*»  _> 

“►  'I  *1 

1 

A  S  ‘ 

*.\N 

A/.  %. 

^  A 

>  V  /*,' 

k 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73-DEC  83 

2. 

3. 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


AND/OR 

FEB 

VISIBILITY 

MAR  APR 

(CIG/VIS) 

MAY  JUN 

<  800/2 

JUL 

MI: 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

# 

2 

4 

7 

13 

12 

5 

1 

2 

4 

4 

5 

2 

2 

3 

9 

16 

13 

10 

9 

5 

10 

8 

7 

2 

4 

4 

6 

10 

10 

6 

4 

2 

6 

8 

6 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

l 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

l 

2 

1 

2 

* 

* 

l 

» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

# 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

5 

4 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

<  500/1 

FEB 

.5  MI 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

# 

1 

4 

6 

11 

12 

5 

1 

2 

4 

4 

4 

1 

2 

3 

7 

14 

12 

9 

8 

5 

10 

7 

7 

l 

2 

2 

4 

9 

8 

6 

4 

2 

5 

6 

5 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

l 

l 

2 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

* 

1 

1 

2 

1 

1 

* 

1 

0 

* 

# 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

# 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

<  300/1 

FEB 

MI: 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

# 

l 

2 

5 

10 

10 

4 

1 

2 

4 

4 

4 

1 

1 

2 

6 

12 

10 

7 

7 

3 

8 

6 

5 

I 

l 

1 

3 

6 

7 

5 

3 

1 

3 

4 

3 

# 

# 

# 

1 

1 

* 

1 

1 

l 

1 

# 

1 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

t 

I 

f 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

I 

# 

0 

# 

1 

2 

1 

3 

* 

1 

0 

# 

1 

# 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

<  100/0.25  Ml 

FEB  MAR 

• 

• 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

f 

0 

1 

4 

3 

0 

0 

1 

2 

# 

1 

0 

# 

1 

f 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

# 

I 

1 

* 

1 

l 

1 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

# 

I 

# 

0 

0 

I 

0 

0 

# 

# 

I 

# 

# 

I 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

* 

# 

1 

# 

I 

.fiji  iJ  uiVr,  is 


>  CLIMATIC  BRIEF 

red  by  £  TAC  (  JAN  1972  ) 

GRAND  TURK  AUX  AfXl 

«  a  .*  v  71  ofl 

TEMPERATURE PF)|  PRECIPITATION  (in)| 

WINO  (KT) 

*'[T!  *] 

j  r-4  I 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 
r  1  T !  T  Vcuc*' 


5  !  .S'  *  * 

~  I  2 1 ;  3  " 

5  ’  a  3  * 


^  .  w  «■  TEMPERATURE^  £ 

4  I  3  '  MAXIMUM  I  MINIMUM^  -H 

-  c  t-  2  j  >  I  <  [  <  j  S 

f  *  -  ■  90  0o  to  :  6c  i  * 


Number  Observed  Within; 
(FOR:  1900-1970)  60  NM 

(A)  HURRICANES/TROPICAL  STORMS  120  f* 

(B)  HURRICANES  ONLY  _-A0  NM 


J xv-i^i.yL.y.  yLAL_^  .A 

MAY  JUS  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  ANN  » 

A/B  A/B  A/B  a/b  A/B  a/b  a/b  a/b 

<7o  0/0  4/j  t./j  16/12  A/1  E/0  3a/i8  ”, 

j/c  0/0  d/,  Iv/j  EL/19  12/ A  i/1  dA/jl 

3/0  E/0  U-/A  33/15  35/3L  26/11  8/3  139/69  ' 


**1  Si* 


EXTREMES  lacUTOO 
TRGM  GRAND  TURK 
ISLAND-  »  <19 

W  71  09  Sir*.  11  Kt 
PQB  lvOO-lVAIB. 


_  RUSSWO  FOR:  HRLY  OBS:  jAU-bRll;  DAILY  0B3:  5411-6302.  im.nt*  mv  *tki  nam  CU33  iSiffliCl _ 

NOTE;  *0ATA  NOT  AVAILABLE  ■  »L£SS  THAN  0.3  DAY ,0.3  <*  O.'JS  INCH,  OR  0.5  PERCENT  CA)_A',  APPLICABLE. _ 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  PEARL'S  AIRPORT,  GRENADA  STATION  It:  789560  ICAO  ID:  MKPE 

LOCATION:  12°09'N,  6l°37'W  ELEVATION  (FEET):  30  LST  =  GMT  -  4 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  NOVEMBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  PEARL’S  AIRPORT,  GRENADA 
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ELEVATION  (FEET):  30  LST  =  GMT  -  4 
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15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

It 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

It 

II 

II 

1 

II 

1 

1 

1 

1 

1 

II 

2 

1 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

< 

300/1  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

* 

* 

06-08 

LST 

It 

0 

0 

l 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

// 

0 

II 

1 

II 

12-14 

LST 

1 

II 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

& 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

~k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

* 

ALL  HOURS 

It 

II 

0 

1 

II 

1 

1 

1 

II 

II 

1 

1 

00 

FREQ  OF  CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

II 

0 

0 

0 

// 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


■» 


STATION:  HUEHUETENANGO,  GUATEMALA  STATION  #:  786270  ICAO  ID:  MCHT 

LOCATION:  15°19'N,  91*30^  ELEVATION  (FEET):  6134  LST  -  GMT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

1 

86 

90 

92 

94 

90 

83 

86 

83 

85 

86 

84 

83 

94 

MEAN  DLY  MAX 

1 

74 

76 

80 

81 

79 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

73 

75 

MEAN 

1 

60 

62 

67 

69 

69 

66 

66 

66 

65 

64 

62 

60 

65 

MEAN  DLY  MIN 

1 

46 

46 

51 

53 

56 

58 

56 

56 

57 

57 

52 

47 

53 

EXTREME  MIN 

1 

29 

25 

36 

36 

43 

43 

41 

41 

45 

41 

39 

30 

25 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

#  DAYS  T  32 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

2 

0.2 

0.3 

0.2 

1.3 

3.3 

7.8 

12.7 

10.3 

14.4 

10.5 

2.3 

0.7 

43.9 

MEAN 

2 

# 

0.1 

# 

0.4 

1.2 

5.3 

9.2 

6.6 

9.0 

3.5 

0.4 

0.1 

36.0 

MINIMUM 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

3.7 

4.6 

4.0 

4.9 

1.2 

0.0 

0.0 

27.6 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.01 

2 

l 

1 

# 

2 

4 

15 

13 

16 

19 

9 

2 

1 

82 

t  DAYS  70.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  71.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(Z)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (06  LST) 

1 

95 

95 

94 

95 

95 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

96 

96 

RH  (14  LST) 

1 

32 

29 

26 

27 

39 

55 

50 

50 

55 

54 

46 

38 

42 

VAPOR  PRESS 

1 

.30 

.31 

.33 

.36 

.42 

.48 

.44 

.45 

.47 

.45 

.39 

.34 

.40 

DEWPOINT 

1 

44 

45 

47 

49 

53 

57 

55 

55 

57 

55 

52 

47 

51 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLC  DRCTN 

l 

SE$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

SE$ 

SE$ 

SE$ 

SE$ 

SE$ 

SE$ 

SE$ 

SE$ 

MEAN  SPEED 

l 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

5 

5 

3 

2 

3 

3 

4 

MAX  (PK  GST) 

l 

22 

25 

24 

26 

26 

25 

22 

22 

24 

20 

35 

24 

35 

PRESSURE  ALT 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

/  BLOWING 

SAND  & 

DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

3 

3 

4 

5 

7 

6 

6 

7 

6 

5 

3 

5 

#  DAYS  TSTMS 

1 

# 

1 

3 

6 

11 

12 

9 

8 

12 

6 

2 

1 

71 

»  DAYS  FOG 

1 

13 

11 

7 

9 

12 

5 

5 

5 

7 

6 

12 

16 

108 

#  DAYS  BNBD 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

,  iU  lU  iWit'rt*1  iL'kl  'it  ‘il  U 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  t,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  ORCTN 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAPETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  -  PRECIPITATION  DATA  POR  QUEZA  HENANGO  14‘49'N,  91‘30'U 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(X  FREQ)  OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  N 

ov 

■  HU 

ANN 

00-02  LST 

23 

17 

23 

17 

30 

33 

19 

30 

33 

27  3 

0 

24 

26 

03-05  LST 

33 

29 

24 

21 

43 

29 

26 

34 

26 

30  3 

7 

38 

31 

06-08  LST 

51 

49 

29 

30 

46 

34 

34 

37 

42 

43  5 

7 

59 

42 

09- II  LST 

17 

16 

8 

15 

19 

18 

15 

16 

20 

25  3 

0 

16 

18 

12-14  LST 

9 

8 

6 

10 

22 

19 

10 

15 

22 

21  2 

0 

11 

14 

15-17  LST 

8 

8 

8 

18 

30 

30 

13 

18 

29 

21  1 

6 

6 

17 

18-20  LST 

8 

14 

14 

16 

36 

31 

21 

28 

32 

20  2 

1 

9 

20 

21-23  LST 

6 

9 

13 

12 

25 

36 

21 

26 

28 

22  2 

4 

14 

20 

ALL  HOURS 

20 

20 

14 

18 

30 

27 

19 

23 

29 

26  2 

9 

22 

23 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  N 

OV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

1 

5 

7 

3 

3 

2 

7 

2  1 

0 

4 

4 

03-05  LST 

14 

7 

13 

12 

21 

6 

10 

8 

10 

8  2 

4 

24 

13 

06-08  LST 

36 

36 

18 

22 

39 

18 

18 

21 

24 

25  4 

2 

49 

29 

09-11  LST 

6 

4 

1 

7 

12 

3 

2 

4 

4 

7  t 

2 

7 

6 

12-14  LST 

1 

0 

# 

l 

5 

2 

# 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

15-17  LST 

1 

0 

1 

l 

7 

5 

2 

3 

5 

4 

2 

1 

3 

18-20  LST 

0 

# 

0 

2 

7 

4 

2 

2 

7 

2 

3 

# 

2 

21-23  LST 

0 

0 

l 

2 

5 

4 

2 

2 

2 

3 

3 

0 

2 

ALL  HOURS 

9 

8 

5 

7 

14 

6 

5 

6 

8 

8  1 

3 

12 

8 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  N 

OV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

l 

1 

l 

3 

5 

0 

3 

1 

2 

0 

9 

3 

2 

03-05  LST 

10 

5 

12 

7 

17 

3 

8 

7 

9 

8  21 

21 

11 

06-08  LST 

30 

28 

15 

15 

30 

11 

12 

11 

14 

14  28 

41 

21 

09-11  LST 

3 

l 

# 

3 

5 

0 

# 

f 

0 

l 

2 

3 

1 

12-14  LST 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

* 

f 

f 

2 

f 

f 

1 

15-17  LST 

0 

0 

# 

1 

3 

4 

1 

2 

3 

3 

# 

I 

2 

18-20  LST 

0 

0 

0 

l 

2 

3 

2 

2 

4 

l 

# 

0 

1 

21-23  LST 

0 

0 

l 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

f 

2 

0 

1 

ALL  HOURS 

7 

6 

4 

4 

9 

3 

3 

3 

4 

4 

7 

9 

5 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  N 

OV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

f 

1 

03-05  LST 

7 

1 

6 

l 

4 

1 

5 

l 

3 

4 

9 

11 

5 

06-08  LST 

19 

13 

8 

3 

7 

4 

8 

4 

5 

7  l 

4 

26 

10 

09-11  LST 

l 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

l 

I 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

m 

# 

# 

15-17  LST 

0 

0 

# 

# 

I 

0 

I 

0 

# 

# 

i 

# 

I 

18-20  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

0 

t 

0 

I 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

l 

1 

1 

4 

5 

2 

i 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  HUEHUETENANGO,  GUATEMALA 
LOCATION:  15*19'N,  91#30'W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  JAN  1985 


STATION  #:  786270 

ELEVATION  (FEET):  6134 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


ICAO  ID:  MGHT 
LST  -  GMT  -6 


\  i 


m 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  *  -  0.0  <  0.  r>,  'll  -  STAlNTi  MIi.e:: 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  t.p.  '  HRS/l)Av  OR  .  ’2  MONTH.'j  Y:  V' 


SOURCF.(S): 


USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  7  3  -  DF.C  3  3 


— 

— 

— 

— 

-  -  -  - 

- 

5.  X  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS i 

h'0/2 

MT  : 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIN 

i !  i  L 

AC" 

SEP 

:C  r 

V  i  ■ 

ft. 

A 

00-02  LST 

l 

l 

1 

2 

5 

0 

3 

0 

2 

0 

9 

3 

03-05  LST 

9 

5 

12 

7 

17 

3 

8 

4 

9 

7 

19 

21 

\  1  * 

06-08  LST 

29 

27 

15 

15 

29 

II 

12 

9 

12 

13 

2s 

41 

20  ! 

09-11  LST 

2 

l 

# 

3 

4 

0 

# 

77 

0 

1 

2 

2 

3  . 

12-14  LST 

0 

0 

# 

l 

1 

1 

II 

II 

# 

2 

# 

9 

1 

15-17  LST 

0 

0 

# 

1 

3 

3 

1 

2 

3 

3 

II 

II 

2 

18-20  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

2 

2 

4 

1 

9 

0 

1 

21-23  LST 

0 

0 

1 

l 

2 

l 

l 

# 

77 

# 

2 

0 

i  ! 

ALL  HOURS 

7 

6 

4 

4 

9 

3 

3 

3 

4 

4 

7 

9 

5 

6.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

•  5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  1 

00-02  LST 

1 

0 

1 

2 

3 

0 

2 

0 

2 

0 

8 

2 

2 

03-05  LST 

9 

5 

9 

3 

14 

3 

6 

2 

5 

6 

13 

21 

9 

06-08  LST 

28 

24 

14 

11 

22 

9 

11 

8 

ll 

12 

24 

38 

18  7 

09-11  LST 

2 

I 

f 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

l 

2 

2 

l 

12-14  LST 

0 

0 

# 

0 

1 

I 

0 

(7 

9 

1 

II 

9 

» 

15-17  LST 

0 

0 

# 

1 

2 

2 

l 

2 

2 

2 

9 

II 

1  * 

18-20  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

9 

9 

0 

1  1 

21-23  LST 

0 

0 

l 

l 

l 

1 

l 

# 

0 

0 

2 

0 

II  | 

ALL  HOURS 

6 

5 

3 

3 

6 

2 

3 

2 

3 

3 

6 

9 

4 

7.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  1 

00-02  LST 

l 

0 

1 

1 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

7 

l 

1 

03-05  LST 

8 

4 

8 

l 

11 

l 

6 

1 

4 

5 

16 

17 

7  ' 

06-08  LST 

27 

20 

12 

7 

14 

8 

10 

7 

9 

10 

20 

36 

15 

09-11  LST 

1 

f 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

17  1 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

I 

0 

# 

0 

1 

(7 

(7 

17 

15-17  LST 

0 

0 

t 

# 

2 

1 

l 

1 

1 

1 

(7 

77 

1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

l 

# 

l 

l 

1 

1 

II 

II 

0 

1  | 

21-23  LST 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

0 

77 

ALL  HOURS 

6 

4 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

8 

4  i 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  2 

00-02  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

77 

l  1 

03-05  LST 

5 

l 

4 

1 

4 

1 

3 

l 

l 

3 

6 

8 

3  : 

06-08  LST 

12 

8 

6 

2 

6 

3 

5 

3 

5 

5 

8 

17 

7 

09-11  LST 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

l 

77 

#  , 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

77 

it  M 

18-20  LST 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

II 

0 

77  1 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

»  ] 

ALL  HOURS 

3 

2 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

t 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  PUERTO  BARRIOS,  GUATEMALA 
LOCATION:  15*44’N,  88°35’W 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985 


STATION  #:  786170 

ELEVATION  (FEET):  13 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID: 
LST  -  GMT 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

l .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

2 

97 

100 

109 

no 

108 

107 

102 

100 

104 

100 

98 

96 

110 

MEAN  DLY  MAX 

2 

84 

86 

91 

93 

94 

91 

91 

92 

92 

89 

85 

84 

89 

MEAN 

2 

78 

79 

83 

85 

86 

86 

85 

85 

85 

83 

80 

79 

83 

MEAN  DLY  MIN 

2 

72 

71 

74 

77 

78 

79 

79 

78 

78 

76 

74 

73 

’6 

EXTREME  MIN 

2 

60 

56 

61 

66 

68 

72 

74 

75 

72 

66 

62 

58 

56 

#  DAYS  >  90 

* 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  7  32 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

2 

24.0 

20.0 

27.2 

19.6 

20.9 

19.0 

39.2 

30.5 

25.4 

36.4 

26.6 

26.7 

174.1 

MEAN 

2 

7.1 

4.2 

3.0 

4.1 

7.8 

10.8 

18.7 

12.1 

11.5 

14.6 

10.6 

9.2 

113.7 

MINIMUM 

2 

2.0 

1.3 

0.5 

0.8 

4.2 

4.2 

8.7 

4.4 

4.3 

4.7 

4.0 

<..4 

83.4 

MAX  24  HR 

2 

6.8 

6.6 

10. 1 

4.7 

3.6 

5.  5 

4.9 

5.2 

6.6 

6.2 

7.8 

11.2 

11.2 

#  DAYS  >0.01  2 

#  DAYS  70.5 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

»  DAYS  51.51 

l 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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HUMIDITY 

(Z)  / 
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DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (06  LST) 

1 

94 

94 

94 

93 

94 

93 

95 

94 

93 

94 

93 

93 

94 

RH  (15  LST) 

1 

73 

71 

66 

65 

67 

70 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

7'j 

VAPOR  PRESS 

l 

.71 

.73 

.79 

.83 

.89 

.89 
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.88 

.88 

.85 
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.7b 

.8) 
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1 
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69 

71 

73 
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75 
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70 
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1 

N$ 

NS 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

NS 

NS 

N$ 

NS 

w$ 

N$ 

N$ 

MEAN  SPEED 

l 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

MAX  (PK  GST) 

1 

35 

28 

40 

35 

35 

30 

40 

30 

65 

30 

38 

35 

65 
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l 
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300 

350 

350 

350 

350 
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400 
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300 
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350 
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5 

4 

4 

5 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

6 
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l 

1 

1 

1 

3 

9 

19 

23 

23 

20 

10 

4 

3 

117 
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l 

3 

3 

4 

5 

5 

3 

3 

l 
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CLIMATIC 

DATA  SUMMARY 

SUPPLEMENT 

STATION:  PUERTO  BARRIOS,  GUATEMALA 

STATION  4 

:  786370 

li'AM 

I  0 

LOCATION : 

15* 

44 ' N ,  88 

°35'W 

ELEVATION 

(KtETJ  : 

33 

LST  - 

■j 

PREPARED  BY 

USAFETAC/KCK 

IAN  1985 

PERIOD: 

JAN  n  - 

-  i>K<; 

83 

1.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(1  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS: 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D 

00-02 

LST 

l 

3 

0 

2 

10 

29 

37 

42 

36 

19 

l 

03-05 

LST 

0 

2 

0 

2 

7 

20 

25 

28 

22 

1  1 

1 

06-08 

LST 

1 

0 

4 

1 

5 

7 

8 

10 

6 

3 

2 

09-11 

l.ST 

# 

1 

0 

0 

3 

3 

4 

4 

2 

2 

1 

12-14 

LST 

4 

1 

I 

1 

3 

9 

13 

12 

l  1 

5 

2 

15-17 

LST 

0 

1 

4 

2 

6 

18 

21 

18 

14 

5 

3 

18-20 

LST 

l 

1 

0 

2 

5 

23 

30 

27 

11 

8 

3 

21-23 

LST 

l 

2 

0 

2 

6 

25 

43 

45 

32 

19 

2 

ALL  HOURS 

1 

1 

4 

1 

5 

13 

18 

18 

14 

7 

2 

2.  X 

FREQ 

OF 

RAIN  ANO/OR  DRIZZLE: 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D 

00-02 

LST 

14 

11 

6 

7 

8 

24 

22 

19 

21 

23 

8 

1 

03-05 

LST 

8 

19 

6 

5 

6 

17 

7 

15 

14 

14 

14 

1 

06-08 

LST 

13 

10 

6 

5 

6 

9 

5 

7 

7 

12 

1  7 

1 

09-11 

LST 

12 

12 

4 

2 

3 

4 

4 

4 

6 

10 

14 

1 

12-14 

LST 

10 

9 

3 

2 

1 

5 

5 

3 

4 

9 

8 

15-17 

LST 

7 

7 

3 

2 

1 

6 

7 

5 

5 

6 

9 

18-20 

LST 

10 

9 

2 

5 

3 

15 

13 

It 

12 

11 

9 

1 

21-23 

LST 

15 

9 

2 

8 

4 

27 

31 

27 

18 

21 

12 

l 

ALL  HOURS 

11 

10 

4 

4 

3 

10 

9 

8 

9 

12 

1 1 

1 

3.  X 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ  OF 

SURFACF 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FF.R 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D 

00-02 

LST 

l 

4 

0 

4 

4 

0 

0 

4 

4 

4 

1 

03-05 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

06-08 

LST 

♦ 

4 

I 

0 

# 

0 

0 

4 

1 

0 

0 

09-U 

LST 

» 

4 

# 

0 

0 

1 

4 

0 

1 

0 

4 

12-14 

LST 

4 

4 

1 

1 

0 

I 

4 

0 

1 

0 

4 

15-r 

LST 

0 

4 

4 

4 

0 

# 

4 

0 

1 

4 

4 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

4 

1 

4 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

0 

4 

ALL  HOURS 

4 

4 

I 

I 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

4 
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5.  X 

FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 
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'.cig/vis)  •: 

800/2 

Ml  : 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

3 

1 

5 

3 

2 

3 

3 

1 

•> 

1 

2 

o 

03-05 

LSI 

2 

4 

* 

5 

3 

I 

1 

1 

» 

l 

3 

3 

2 

06-08 

LST 

5 

2 

3 

7 

11 

2 

2 

2 

1 

4 

5 

5 

4 

09-11 

LST 

5 

2 

2 

2 

6 

1 

1 

l 

1 

3 

4 

4 

3 

12-14 

LST 

3 

3 

» 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

15-17 

LST 

2 

2 

1 

4 

8 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

18-20 

LST 

2 

2 

1 

8 

7 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

21-23 

LST 

2 

3 

0 

8 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

ALL  HOURS 

3 

3 

1 

5 

7 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

6.  3 

FREQ  OF 

CIG'WS 

<  500/  1 

.  5  M 

T  . 

A  . 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AUG 

SEP 

J1 

V  I  t 

DEC 

£  '  *y 

00-02 

LST 

1 

1 

l> 

3 

I 

] 

I 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

0 

2 

0 

3 

1 

l 

# 

0 

0 

0 

1 

i 

1 

06-08 

LST 

3 

l 

1 
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7 

1 

1 

l 

1 

2 

3 

4 

2 

09-11 

LST 

3 

l 

1 

1 

3 

1 

l 

0 

0 

2 

3 

2 

1 

12-14 

LST 

1 

2 

0 

2 

2 

l 

1 

l 

1 

2 

1 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

2 

l 

3 

4 

1 

2 

l 

l 

0 

1 

1 

1 

19-20 

LST 

1 

1 

l 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

21-23 

LST 

l 

l 

0 

5 

# 

1 

2 

l 

l 

1 

1 

1 

l 

ALL  HOURS 

2 

l 

1 
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3 
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l 

2 

2 

1 
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JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 
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NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 
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# 
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1 

l 

0 

» 

0 

0 

0 
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If 

03-05 

LST 

0 

# 

0 

# 

l 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

06-08 

LST 

l 

I 

l 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

09-11 

LST 
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1 
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l 

I 
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1 

12-14 

LST 
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f 

1 

# 

15-17 

LST 

♦ 

1 

l 

1 

2 

1 

1 

f 

0 

0 

0 

1 

1 

18-20 

LST 
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l 
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t 
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# 
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PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  JAN 

RATION/ 

1985 
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ATIC  DATA  SUMMARY 

STATION  I*:  810020 

ELEVATION  (FEET):  95 
PERIOO:  VARIED 

ICAO  ID:  MLTM 
LST  -  GMT  -3 

V  ' 

I 

VV 

Hp. 

SOURCE 

v- 

w 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

mr* 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

ft 

EXTREME  MAX  3 

91 

95 

93 

97 

95 

93 

95 

98 

98 

95 

95 

93 

98 

ji 

MEAN  DLY  MAX  3 

85 
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2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

*  i 

t> 
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MAXIMUM  2 
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13.7 
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12.0 

8.8 

6.8 

11.0 

13.4 

110.7 

MEAN  2 

7.2 

5.6 

4.8 

9.3 

11.4 

15.2 

11.4 

7.9 

4.3 

4.8 

5.6 

10.0 

97.3 

£ 

MINIMUM  2 

2.5 

1.0 

0.4 

3.5 

9.6 

11.2 

8.4 

4.7 

2.5 

1.5 

4.0 

6.5 

92.5 

MAX  24  HR  2 

3.7 

2.6 

4.1 

2.5 

3.8 

2.8 

2.2 

2.9 

2.2 

2.5 

2.5 

2.6 

4.1 

#  DAYS  >0.01  3 

19 

17 

16 

17 

23 

26 

26 

22 

13 

13 

15 

23 

230 

*J ■ 

#  DAYS  70.5 

a 

a 

* 

it 

a 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

v 

— 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

E 

MEAN  2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

MAXIMUM  2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A  " 

MAX  24  HR  2 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

#  DAYS  >0.1  2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  71.5  2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

to 

7 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(Z)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST)  l 

98 

96 

97 

98 

98 

98 

99 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

RH  (14  LST)  1 

70 

66 

66 

68 

72 

74 

74 

67 

63 

67 

65 

69 

68 

•  *  m  * 

1  - 

VAPOR  PRESS  l 

.80 

.77 

.79 

.82 

.85 

.86 

.84 

.85 

.84 

.85 

.84 

.82 

.83 

• 

E 

DEWPOINT  l 

72 

71 

71 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

74 

73 

72 

73 

V 

a* 

■ 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT /KNOTS) 

/  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

is 

PVLC  ORCTN  1 

NNE 

NNE 

NNE 

NE 

NE$ 

NE$ 

NNE$ 

NE$ 

E$ 

E$ 

NE$ 

NE$ 

NE$ 

V 

MEAN  SPEED  l 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

/v' 

MAX  (PK  GST)  1 

22 

16 

18 

20 

22 

22 

25 

26 

18 

28 

17 

19 

28 

A' 

PRESSURE  ALT  1 

350 

300 

300 

350 

400 

450 

350 

450 

400 

400 

450 

450 

450 

• 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  /  FOG 

/  BLOWING  SAND  & 

DUST  (BNBD) 

3 

CLD  COVER  1 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

?! 

#  DAYS  TSTMS  l 

l 

1 

1 

1 

5 

8 

11 

9 

11 

9 

6 

4 

67 

#  DAYS  FOG  1 

17 

14 

15 

13 

17 

17 

19 

18 

19 

18 

21 

18 

206 

#  DAYS  BNCD 

A 

* 

a 

* 

A 

a 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 
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OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

j 

B|  1 

V 

5 

:•  \ 

*4  1 

m 

8 

>.  - 

*  1 

** 

’.R 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  )-'  -nV,  ’’K  >  If.'.-.,  Oh 

APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLC  DKCTN 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DAT \ ,  I.E.,  <  24  NKS'OAr  )R  '  1?  MONIM/Yh,’- 


SOURCE(S):  l. 

2. 

3. 


USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  NOV  83 
N  SUMMARY  POR  VARIED 

NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  POR  VARIED 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (1  FRr.iJ)  OF  LElulN.,  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3 

1  STATUTE  MILES 

(MI)  (SOURCE  NO 

•  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JIU. 

AUL 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ll 

6 

7 

9 

II 

13 

10 

4 

3 

6 

5 

9 

8 

03-05  LST 

14 

3 

12 

15 

16 

28 

24 

14 

1  5 

16 

11 

20 

16 

06-08  LST 

18 

ll 

14 

16 

26 

41 

32 

27 

25 

22 

20 

28 

23 

09-11  LST 

37 

32 

44 

48 

55 

56 

46 

48 

46 

4  7 

45 

44 

46 

12-14  LST 

53 

49 

50 

53 

60 

6b 

66 

51 

48 

54 

54 

58 

55 

15-17  LST 

33 

25 

27 

79 

36 

41 

43 

11 

24 

24 

>7 

30 

ll 

13-20  LST 

8 

6 

7 

4 

8 

1  1 

t  4 

10 

6 

1 

6 

10 

8 

21-23  LST 

8 

6 

5 

5 

7 

6 

7 

5 

3 

5 

4 

7 

6 

ALL  HOURS 

23 

19 

21 

24 

29 

3) 

11 

74 

22 

24 

22 

27 

25 

3.  X  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  1500/3  Ml 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

IUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

2 

3 

3 

6 

5 

03-05  LST 

10 

6 

6 

9 

10 

22 

20 

10 

1 1 

15 

8 

15 

12 

06-08  LST 

12 

7 

10 

12 

19 

32 

27 

21 

21 

19 

18 

22 

18 

09-11  LST 

13 

6 

9 

9 

13 

23 

18 

9 

4 

5 

7 

16 

12 

12-14  LST 

10 

5 

8 

ll 

17 

19 

18 

8 

7 

7 

6 

13 

ll 

15-17  LST 

7 

3 

5 

7 

ll 

13 

9 

7 

5 

4 

4 

8 

7 

18-20  LST 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

3 

4 

1 

2 

6 

3 

21-23  LST 

4 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

2 

1 

3 

2 

5 

3 

ALL  HOURS 

8 

5 

6 

7 

11 

15 

13 

7 

7 

7 

6 

11 

9 

9.  X  FtlEQ 

OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

4 

l 

2 

2 

2 

2 

3 

03-05  LST 

6 

3 

4 

4 

4 

13 

15 

6 

10 

11 

6 

10 

8 

06-08  LST 

6 

4 

4 

7 

12 

21 

16 

13 

18 

16 

11 

13 

12 

09-11  LST 

6 

3 

4 

5 

8 

11 

9 

4 

2 

2 

4 

8 

6 

12-14  LST 

1 

3 

4 

6 

10 

9 

10 

2 

3 

4 

3 

5 

5 

15-17  LST 

3 

2 

2 

3 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

18-20  LST 

2 

l 

l 

l 

1 

2 

l 

1 

2 

l 

1 

2 

l 

21-23  LST 

2 

2 

l 

l 

2 

1 

l 

l 

1 

2 

1 

2 

l 

ALL  HOURS 

4 

2 

3 

4 

6 

3 

7 

4 

5 

5 

4 

6 

5 

10.  X  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

I 

I 

l 

l 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

# 

1 

03-05  LST 

3 

l 

l 

1 

l 

6 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

3 

06-08  LST 

l 

l 

9 

1 

2 

9 

5 

4 

6 

6 

3 

3 

3 

09-11  LST 

l 

# 

1 

0 

l 

l 

1 

0 

l 

# 

1 

# 

1 

12-14  LST 

0 

# 

# 

l 

l 

1 

l 

1 

0 

9 

l 

0 

t 

15-17  LST 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

# 

# 

9 

9 

1 

0 

9 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

# 

1 

9 

21-23  LST 

# 

9 

# 

1 

# 

1 

# 

# 

(7 

1 

1 

# 

9 

ALL  HOURS 

l 

9 

l 

# 

1 

2 

2 

1 

l 

l 

l 

1 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  TIMEHRI  INTL,  GUYANA 
LOCATION:  06S29'N,  58“16'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985 


STATION  #:  810020 

ELEVATION  (FEET):  95 
PERIOD:  JAN  73  -  NOV  83 


ICAO  ID:  MLTM 
LST  =  GMT  -3 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST  000 
03-05  LST  #00 
06-08  LST  000 
09-11  LST  #00 
12-14  LST  #  #  0 
15-17  LST  #  #  1 
18-20  LST  #  #  0 
21-23  LST  000 
ALL  HOURS  #  #  # 

2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

7 

8 

10 

9 

7 

7 

3 

2 

2 

4 

10 

7 

03-05 

LST 

15 

7 

7 

10 

14 

19 

12 

7 

2 

3 

7 

12 

10 

06-08 

LST 

19 

10 

11 

14 

19 

27 

17 

11 

5 

5 

ll 

21 

14 

09-11 

LST 

22 

13 

13 

15 

27 

24 

19 

10 

8 

6 

13 

25 

16 

12-14 

LST 

23 

18 

21 

20 

32 

29 

26 

20 

15 

18 

17 

24 

22 

15-17 

LST 

17 

11 

12 

16 

19 

16 

20 

14 

13 

16 

10 

18 

15 

18-20 

LST 

7 

6 

7 

6 

4 

7 

9 

3 

3 

4 

3 

10 

6 

21-23 

LST 

10 

7 

5 

5 

5 

7 

5 

4 

2 

2 

2 

10 

5 

ALL  HOURS 

16 

10 

ll 

12 

16 

16 

14 

9 

6 

7 

8 

17 

12 

3.  X 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 
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0 

0 

0 
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0 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

it 

0 

0 

It 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 
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0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

it 

F 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  =  STATU TE  M I.LF..3 

f  -  8ASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS  /'DAY  OR  <  32  MONTHS /YF.  \R 


SOURCE(S): 


USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  NOV  83 


OPPHATIf'NAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  AM.  'ALA,  HONDURAS  STATION  #:  787000 

LOCATION:  l’*":?’':,  ? 7° ELEVATION  (FEET):  16 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  198'  PERIOD:  VARIED 


SOUKi.E 


iv  i 

ihN 

FEB 

MAR 

APR  MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

: 

cr 

l.  TEMPERATURE 

<v 

EXTREME  MAX 

9b 

99 

U>3 

■01 

104 

97 

100 

100 

*n 

97 

MEAN  DLY  MAX 

V? 

99 

95 

96 

>3 

90 

91 

92 

o;> 

89 

MF\N 

33 

85 

86 

87 

33 

82 

84 

84 

*  > 

32 

ME  .AN  DLY  MIN 

74 

/ ; 

.’8 

.7 

74 

76 

76 

7  4 

EXTREME  MIN 

'•  *. 

.69 

79 

66 

:6 

66 

68 

68 

6  7 

#  JAYS  >  90 

'  — 

31 

29 

.17 

20 

30 

28 

.3 

2  1 

#  DAYS  7  32 

.  i 

i  • 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

•) 

■J 

t  DAYS  T  0 

• 

" 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES > 

MAXIMUM 

i 

0.' 

1. 1 

3-2 

4.2 

19.3 

24.8 

15-8 

14.1 

30.7 

MEAN 

» 

rs  « 

0.3 

1.4 

9.8 

14.7 

8.3 

7.7 

19.1 

i  ~ .  *» 

Mi  i  IMUM 

> 

0.0 

0.0 

3.6 

6.6 

2.5 

2.4 

*.7 

j.  : 

MAX  24  HR 

* 

).■> 

1.9 

2.2 

3.4 

4.4 

4.3 

3.9 

C.9 

6. 

#  DAYS  X  .01 

1 

3 

i 

20 

15 

17 

23 

17 

I  DAYS  70.5 

k 

* 

A 

4 

A 

A 

A 

* 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

-> 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r\ 

0 

MAXIMUM 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MA 1  2  '<  HR 

1 » 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I* 

0 

#  DAYS  X . i 

a 

0 

0 

o 

0 

0 

0 

A 

0 

#  JAYS  "51 . 5 

i 

0 

0 

1.) 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  Ml' AN  RELATIVE 

HUM  L  0  TY 

.  APOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°1 

n 

RH  (06  LET) 

i 

JO 

’3 

75 

76 

84 

89 

82 

85 

19 

90 

RH  (12  LST) 

i. 

52 

52 

39 

66 

59 

59 

■>6 

64 

VAPOR  PRESS 

* 

* 

A 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

DEWPOINT 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

5-  SURFACE  WINDS 

(’.6  pt/k- 

•01  3  ) 

'  99.95%  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

2 

s? 

s 

E 

SW 

::u 

sw$ 

E 

sw$ 

sw$ 

sw$ 

MEAN  SPEED 

i- 

10 

10 

10 

9 

7 

6 

8 

7 

6 

6 

MAX  (PK  GST) 

2 

40 

45 

34 

25 

35 

35 

35 

36 

35 

30 

PRESSURE  ALT 

A 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

/  BLOWING 

SAND  & 

DUST 

(BNBD) 

OLD  COVER 

A 

4 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

#  DAYS  TSTMS 

l 

0 

*0 
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2 

14 

21 

14 

16 

23 

18 

#  DAYS  FOG 

* 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

#  DAYS  BNBD  *  *  *  *  * 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  9  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X ,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLC  DRCTN 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  I.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  POR  VARIED 

2.  N  SUMMARY  -  POR  VARIED 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  ): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  *  *  *  *  *  ******** 

03-05  LST  *  ****  ******** 

06-08  LST  *  ****  ******** 

09-11  LST  *  ****  ******** 

12-14  LST  *  *  *  *  *  ******** 

15-17  LST  *  ****  ******** 

18-20  LST  *  ****  ******** 

21-23  LST  *  ****  ******** 

ALL  HOURS  *  *  *  *  *  ******** 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO.  ): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  *  ****  ******** 

03-05  LST  *  ****  ******** 

06-08  LST  *  ****  ******** 

09-11  LST  *  ****  ******** 

12- 14  LST  *  ****  ******** 

15-17  LST  *  ****  ******** 

13- 20  LST  *  ****  ******** 

21-23  LST  *  ****  ******** 

ALL  HOURS  *  ****  ******** 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI  (SOURCE  NO.  ): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  *  ****  ******** 

03-05  LST  *  ****  ******** 

06-08  LST  *  ****  ******** 

09-11  LST*  ************ 

12-14  LST  *  ****  ******** 

15-17  LST  *  ****  ******** 

18-20  LST  *  ****  ******** 

21-23  LST  *  ****  ******** 

ALL  HOURS  *  ****  ******** 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO.  ): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  *  ****  ******** 

03-05  LST  *  ****  ******** 

06-08  LST  *  ****  ******** 

09-11  LST  *  ****  ******** 

12-14  LST  *  ****  ******** 

15-17  LST  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

18-20  LST  *  ****  ******** 

21-23  LST  *  ****  ******** 

ALL  HOURS  *  ****  ******** 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


’WWWWW. 


.nrjwv  irs/w^ 


STATIC*!:  CATACAMAS,  HONDURAS 
LOCATION:  U°54'N,  085°56'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


STATION  th  7871  40 
ELEVATION  (FEET):  1450 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MHCA 
LST  ’  CMT  -6 
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9' 

2 

83 
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2 

72 

7 

2 
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2 
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2 

10 

6 
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l  i 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  0  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5?,  AS 
APPLICABLE  $  -  ?  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1  .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  12-18  YEARS 

3. 


7. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (?  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

ft 

« 

» 

ft 

k 

ft 

* 

ft 

ft 

« 

03-05  LST 

« 

« 

» 

* 

» 

« 

ft 

ft 

« 

» 

» 

» 

* 

06-08  LST 

13 

7 

6 

12 

11 

15 

13 

16 

21 

22 

15 

20 

14 

09-11  LST 

12 

6 

6 

12 

10 

16 

14 

14 

15 

15 

15 

18 

13 

12-14  LST 

9 

6 

3 

9 

6 

7 

8 

7 

7 

7 

7 

10 

7 

15-17  LST 

7 

4 

3 

12 

7 

12 

8 

7 

7 

7 

5 

7 

7 

18-20  LST 

5 

3 

3 

13 

10 

13 

9 

10 

12 

9 

9 

10 

9 

21-2 3  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

ft 

» 

« 

ALL  HOURS 

« 

« 

« 

* 

» 

« 

« 

» 

• 

« 

» 

« 

8.  t  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

* 

* 

* 

« 

ft 

» 

» 

» 

* 

« 

« 

03-05  LST 

« 

« 

» 

ft 

» 

ft 

« 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

06-08  LST 

6 

3 

3 

9 

7 

6 

7 

6 

12 

13 

7 

11 

7 

09-11  LST 

4 

1 

1 

9 

4 

3 

4 

2 

5 

3 

3 

6 

4 

12-14  1ST 

2 

1 

1 

8 

3 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

15-17  LST 

3 

1 

1 

12 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

1 

2 

4 

18-20  LST 

3 

1 

2 

11 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

21-23  LST 

» 

» 

ft 

» 

» 

« 

« 

* 

* 

* 

« 

» 

« 

ALL  HOURS 

« 

« 

« 

« 

« 

» 

» 

« 

ft 

« 

» 

ft 

» 

9.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2  MI  (SOURCE 

NO.  1) 

• 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

« 

» 

« 

» 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

» 

« 

« 

0R-05  LST 

ft 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

« 

* 

» 

« 

* 

« 

06-08  LST 

5 

2 

3 

8 

4 

5 

6 

5 

10 

9 

6 

9 

6 

09-11  LST 

3 

1 

1 

7 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

12-14  LST 

# 

1 

1 

6 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

15-17  LST 

2 

1 

1 

9 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

18-20  LST 

1 

1 

1 

8 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

21-23  LST 

« 

ft 

» 

* 

« 

» 

« 

ft 

« 

* 

« 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

« 

ft 

» 

» 

« 

« 

» 

* 

» 

« 

* 

10.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

« 

ft 

« 

» 

» 

ft 

« 

* 

« 

» 

« 

03-05  LST 

« 

« 

« 

« 

* 

* 

* 

« 

« 

« 

« 

« 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

# 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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mojvo 


SOURCE(S) 


*  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512 

2. 

3; 


*  vo  mc\j  on co* 


Jj>E  RATIONAL  CL  IMATIC  OAT  A  SUMMARY 

STATION:  CHOLUTECA,  HONDURAS  STATIONS  #:  787240  < ..Vi  M..00 

LOCATION:  13*18'N,  87*ll'W  ELEVATION  (FRET ) :  14.  ST  -  JMI  t 

PREPARED  BY  USAfETAC/ECO  JAN  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 

NO.  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEr  OCT  NO"  DEC  \N. 

1.  TEMPERATURE  (°?) 


EXTREME  MAX 

l 

101 

104 

104 

104 

103 

100 

100 

101 

ICO 

S7 

47 

97 

5. ‘..4 

MEAN  DLY  MAX 

1 

4 

92 

94 

96 

95 

92 

89 

91 

92 

39 

88 

90 

91 

?  ? 

MEAN 

l 

84 

86 

87 

88 

85 

83 

84 

84 

82 

82 

83 

84 

U 

MEAN  DLY  MIN 

1 

76 

77 

79 

81 

79 

77 

77 

77 

75 

76 

76 

76 

-  7 

EXTREME  MIN 

l 

61 

63 

64 

63 

70 

68 

64 

65 

67 

70 

63 

63 

bl 

#  DAYS  >  90 

L 

28 

27 

29 

27 

24 

19 

25 

26 

17 

16 

22 

25 

285 

#  DAYS  T  32 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

0.0 

l.l 

0.6 

4.9 

27.7 

22.8 

27.0 

18.3 

25.4 

30. 1 

4.1 

1  1 

MEAN 

2 

0.0 

0.2 

0.4 

1.9 

11.0 

13.9 

7.5 

9.2 

16.6 

13.9 

1 . q 

't  n 

‘  6  • u 

MINIMUM 

2 

O.C 

0.0 

0.0 

0.0 

4.4 

0.9 

0.4 

3.5 

11.1 

3.9 

O.C 

\ 

4  A  . 

MAX  24  HR 

2 

0.0 

0.5 

0.2 

2.3 

5.1 

4. 1 

2.7 

3.2 

3.8 

3.6 

1.3 

0-  s 

5.  1 

#  OATS  >0.01 

2 

0 

t 

1 

3 

r? 

17 

12 

16 

23 

1  5 

■% 

1  >  J 

#  DAYS  70.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■  > 

MAXIMUM 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■vl 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

} 

0 

f 

#  DAYS  >0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r> 

. . 

#  DAYS  71.5 

1 

0 

:) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

') 

< . 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

<*>  / 

VAPOR 

PRESSURE 

;  (in  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F ) 

RH  (07  LST) 

1 

70 

06 

68 

71 

83 

84 

79 

78 

89 

87 

77 

b9 

RH  (15  LST) 

l 

41 

39 

41 

42 

57 

65 

54 

55 

68 

68 

56 

7 

VAPOR  PRESS 

1 

.66 

.67 

.73 

.77 

.86 

.87 

.79 

.82 

.86 

.85 

.  78 

7  0 

. 

DEWPOINT 

l 

66 

66 

69 

70 

74 

74 

71 

72 

74 

74 

71 

67 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

NNE 

NNE 

NNE  $ 

NNE? 

S$ 

s$ 

NNE 

NNE$ 

s$ 

s$ 

NNF.$ 

;nf 

MEAN  SPEED 

l 

8 

8 

6 

6 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

5 

7 

5 

MAX  (PK  GST) 

l 

38 

38 

30 

32 

24 

31 

30 

25 

30 

33 

30 

78 

JR 

PRESSURE  ALT 

I. 

450 

450 

500 

400 

400 

500 

350 

350 

450 

500 

400 

400 

;00 

6-  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

/  BLOWING 

SAND  4 

DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

2 

3 

3 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

4 

3 

* 

#  DAYS  TSTMS 

l 

l 

< 

l 

4 

15 

21 

13 

16 

22 

17 

5 

2 

l  i  7 

#  DAYS  POG 

1 

f 

1 

l 

l 

4 

5 

2 

5 

4 

7 

3 

l 

39 

#  DAYS  BNBD 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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REMARKS : 


*  -  DATA  NOT  AVAI I .ABLE  *  -  LESS  THAN  0.5  OAY ,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X, 
APPLICABLE  $  -  r,  CALM  >  PVLG  OKCTN 

$  »  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YKAK 


AS 


SOURCE (S ) : 


1. 

2. 

3. 


USAFKTAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 
NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  POR  VARIED 


7.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  i 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 
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SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

l 

l 

9 

8 

23 

7 

5 

5 

13 

7 

5 

0 

6 

03-05 

LST 

0 

0 

1 

7 

30 

7 

4 

9 

9 

9 

2 

0 

6 

06-08 

LST 

9 

9 

2 

13 

19 

4 

3 

2 

3 

6 

2 

1 

5 

09-11 

LST 

II 

9 

9 

10 

16 

2 

1 

2 

7 

3 

1 

l 

3 

12-14 

LST 

l 

l 

l 

10 

14 

4 

2 

2 

8 

4 

1 

1 

4 

15-17 

LST 

l 

# 

l 

11 

16 

6 

3 

4 

8 

7 

2 

l 

5 

18-20 

LST 

9 

l 

2 

10 

17 

9 

4 

6 

13 

10 

2 

2 

6 

21-23 

LST 

9 

2 

l 

9 

17 

7 

2 

4 

11 

4 

3 

l 

5 

ALL  HOURS 

9 

1 

l 

10 

17 

6 

3 

4 

9 

6 

2 

1 

5 

8.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

l): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

l 

9 

7 

17 

2 

2 

3 

8 

3 

l 

0 

3 

03-05 

LST 

0 

0 

1 

4 

21 

2 

0 

5 

7 

3 

0 

0 

3 

06-08 

LST 

9 

0 

2 

13 

14 

2 

2 

1 

6 

4 

1 

9 

3 

09-11 

LST 

0 

0 

9 

10 

13 

# 

0 

1 

4 

1 

9 

9 

2 

12-14 

LST 

1 

9 

1 

10 

11 

2 

0 

1 

3 

2 

0 

9 

2 

15-17 

LST 

0 

9 

1 

10 

12 

5 

l 

3 

4 

3 

1 

9 

3 

18-20 

LST 

9 

0 

l 

9 

12 

6 

2 

2 

6 

4 

1 

9 

3 

21-23 

LST 

9 

0 

1 

8 

12 

2 

l 

2 

6 

2 

l 

0 

3 

ALL  HOURS 

9 

9 

l 

10 

13 

3 

1 

2 

5 

3 

1 

9 

3 

9-  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

l); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

TUN 

JUL 

AUC 

SEP 

ocr 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

l 

9 

0 

14 

2 

2 

3 

5 

i 

1 

0 

2 

03-05 

LST 

0 

0 

1 

0 

17 

2 

0 

3 

5 

i 

0 

0 

2 

06-08 

LST 

9 

0 

l 

6 

10 

l 

2 

l 

4 

2 

l 

9 

2 

09-11 

LST 

0 

0 

9 

5 

8 

// 

0 

1 

2 

9 

9 

9 

1 

12-14 

LST 

1 

9 

9 

4 

7 

l 

0 

l 

l 

1 

0 

0 

l 

15-17 

LST 

0 

9 

1 

5 

10 

3 

l 

2 

2 

2 

9 

9 

2 

18-20 

LST 

9 

0 

l 

2 

9 

2 

l 

2 

2 

2 

l 

9 

2 

21-23 

LST 

0 

0 

l 

l 

ll 

l 

l 

l 

3 

9 

9 

0 

2 

ALL  HOURS 

'/ 

9 

1 

4 

10 

l 

l 

2 

3 

2 

II 

9 

2 

10.  ' 

X  FREQ  OF 

1  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

1 

9 

0 

l 

0 

9 

1 

0 

1 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

0 

l 

0 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

06-08 

LST 

9 

0 

0 

L 

l 

0 

0 

9 

0 

l 

0 

0 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

12-14 

LST 

9 

0 

9 

1 

9 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

9 

0 

9 

0 

17 

9 

0 

(7 

9 

0 

0 

9 

18-20 

LST 

9 

0 

0 

0 

II 

9 

0 

1 

0 

9 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

0 

0 

9 

ALL  HOURS 

II 

9 

9 

9 

9 

9 

II 

9 

9 

II 

9 

0 

9 

O 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  CHOLUTECA,  HONDURAS 


STATIONS  #:  787240 


LCAO  I'J 


LOCATION: 
PREPARED  BY 

13°18’N,  87°U’ 
USAFETAC/ECO  JAN 

w 

1985 

ELEVATION  (FEET): 
PERIOD:  JAN  73  - 

.  tv 

■  DEC 

S3 

LST  - 

-4 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(%  FREQ) 

OF 

THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

\NN 

00-02  LST 

0 

0 

l 

4 

22 

31 

6 

11 

22 

23 

3 

1 

1  j 

03-05  LST 

0 

1 

0 

l 

20 

6 

0 

1 

2 

4 

2 

0 

3 

06-08  LST 

0 

# 

# 

0 

2 

1 

# 

It 

It 

0 

0 

0 

// 

09-11  LST 

0 

0 

0 

It 

1 

# 

It 

0 

It 

It 

It 

It 

It 

12-14  LST 

A 

0 

■1 

1 

5 

8 

2 

5 

1C 

5 

2 

It 

3 

15-17  LST 

it 

0 

It 

5 

19 

36 

19 

22 

41 

31 

6 

1 

j.5 

18-20  LST 

0 

2 

4 

32 

47 

28 

36 

55 

41 

10 

1 

22 

21-23  LST 

0 

* 

1 

5 

31 

35 

18 

25 

40 

39 

6 

If 

17 

ALL  HOURS 

t 

* 

1 

2 

14 

19 

9 

12 

21 

17 

3 

1 

8 

2.  X  FREQ 

OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DFC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

2 

2 

22 

15 

5 

6 

17 

24 

2 

; 

8 

03-05  LST 

0 

1 

0 

3 

18 

2 

4 

3 

5 

14 

1 

0 

4 

06-08  LST 

a 

l 

1 

L 

1 

4 

3 

1 

2 

5 

3 

2 

It 

2 

09-11  LST 

0 

# 

0 

1 

3 

2 

1 

l 

3 

1 

i 

1 

i 

12-14  LST 

» 

0 

It 

It 

5 

5 

1 

4 

7 

4 

It 

2 

15-17  LST 

1 

It 

0 

1 

8 

15 

9 

13 

17 

12 

2 

1 

7 

18-20  LST 

l 

D 

2 

l 

18 

28 

13 

18 

31 

21 

t. 

2 

1.2 

21-23  LST 

0 

l 

l 

4 

20 

25 

7 

14 

25 

24 

•> 

1. 

10 

ALL  HOURS 

* 

tt 

1 

1 

10 

11 

5 

8 

13 

10 

2 

1 

5 

3.  X  FREQ 

OF  SNOW  AND 'OR  ICR  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SE? 

OCT 

NOV 

•)EC 

->NN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r 

i 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

•j 

12-14  LST 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t> 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t  ■ 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4. 


Z 


FREQ  OF  SURFACE  WIND 


SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09- II  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

o 

2 

1 
3 
3 

2 
1 
2 
2 


FE3  CAR 

0  0 

0  0 

1  l 

2  2 

2  # 

1  * 

0  « 

0  0 

1  1 


APR  MAY 

0  0 

0  0 

1  0 

2  0 

l  0 

l  0 

0  0 

1  0 

1  0 


JUN  JUL 

0  # 

0  0 

0  0 

#  l 

0  0 

#  It 
0 
0 
It 


AUG  SEP 

0  It 

0  0 

0  0 

0  It 

0  0 

0  t 

0  0 

0  0 

0  It 


OCT  NOV 

0  0 

0  0 

0  It 

It  1 

#  1 

It  It 

0  It 

0  0 

It  # 


DEC 

It 

4 

1 

2 
2 
It 


ANL 

It 

■i 

l 

1 

1 

# 

# 


X* 


0 

0 


# 

0 

1 


1 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  ft  -  0.0  <  0.5,  MI  =■  STATUTE  MILES 

{  »  8 AS ED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

1 

ft 

0 

14 

2 

2 

3 

5 

1 

1 

0 

2 

03-05 

LST 

0 

0 

1 

0 

16 

2 

0 

3 

4 

1 

0 

0 

2 

06-08 

LST 

It 

0 

1 

6 

10 

1 

2 

1 

4 

2 

1 

It 

2 

09-11 

LST 

0 

0 

it 

5 

8 

It 

0 

1 

2 

It 

It 

It 

1 

12-14 

LST 

1 

It 

It 

4 

7 

1 

0 

l 

1 

1 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

It 

1 

5 

10 

2 

1 

2 

2 

2 

# 

It 

2 

18-20 

LST 

it 

0 

t 

2 

9 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

It 

2 

21-23 

LST 

0 

0 

l 

L 

11 

l 

1 

1 

3 

1 

'/ 

0 

2 

ALL  HOURS 

It 

It 

1 

4 

10 

l 

1 

2 

3 

2 

4* 

// 

2 

6.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

l 

It 

0 

8 

2 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

l 

0 

11 

1 

0 

3 

3 

1 

0 

0 

2 

06-08 

LST 

# 

0 

ft 

4 

4 

ft 

l 

l 

2 

2 

// 

It 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

It 

2 

5 

0 

0 

1 

1 

It 

It 

it 

1 

12-14 

LST 

1 

It 

ft 

3 

4 

1 

0 

l 

1 

1 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

It 

1 

2 

5 

1 

1 

l 

2 

l 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

It 

0 

ft 

0 

5 

l 

1 

1 

2 

2 

l 

1 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

1 

l 

4 

1 

l 

1 

2 

It 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

It 

It 

1 

2 

5 

1 

l 

1 

2 

1 

It 

It 

1 

7.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

1 

It 

0 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

06-08 

LST 

It 

0 

# 

3 

2 

0 

l 

l 

2 

1 

it 

It 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

# 

1 

2 

0 

0 

ft 

1 

It 

It 

It 

It 

12-14 

LST 

It 

It 

# 

2 

2 

It 

0 

1 

It 

It 

0 

0 

It 

15-17 

LST 

0 

It 

It 

1 

2 

ft 

l 

1 

1 

ft 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

It 

0 

0 

0 

2 

1 

l 

l 

1 

It 

It 

ft 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

1 

1 

# 

0 

if* 

1 

It 

It 

0 

0 

It 

ALL  HOURS 

It 

It 

# 

l 

2 

It 

It 

1 

1 

It 

It 

It 

1 

8.  X 

FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  100/0 

.25 

MI: 

00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

0  1 

0  0 

#  0 

0  0 

It  0 

0  0 

it  0 

0  0 

It  it 


MAR  APR 

It  0 

l  0 

0  1 

0  0 

it  it 

0 
0 
1 
It 


MAY  JUN 

1  0 

0  0 

0  0 

0  0 

it  0 

0  It 

0  It 

0 
It 


JUL  AUG 

«  0 

0  0 

0  It 

0  0 

0  0 

It  0 

0  0 

0  0 

It  It 


SEP  OCT 

0  l 

0  0 

0  1 

0  0 

0  It 

0  0 

0  It 

it  0 

It  it 


NOV 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

It 


DEC  ANN 

0  It 

0  It 

0  It 

It  It 

0  II 

0  It 

0 
0 
It 


0 

0 

0 


0 


It 

It 

It 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  COLOSON  INTL,  HONDURAS 

LOCATION:  15°44'N,  86°51'W 

PREPARED  BY  USAFSTAC/F.CR  JAN  1985 


STATION  #:  787050  .CAO  ID 
ELEVATION  (FEET):  49  LST  -  G! 
PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1.  TEMPERATURE 

(C 

’F) 

EXTREME  MAX 

1 

92 

91 

99 

94 

95 

95 

94 

94 

94 

91 

90 

MEAN  DLY  MAX 

1 

80 

80 

83 

85 

87 

86 

86 

86 

86 

83 

81 

MEAN 

1 

76 

77 

80 

82 

84 

84 

83 

84 

82 

80 

78 

MEAN  DLY  MIN 

1 

70 

71 

73 

76 

78 

77 

77 

78 

76 

75 

73 

EXTREME  MIN 

1 

61 

57 

59 

63 

68 

68 

66 

71 

64 

67 

63 

#  DAYS  >  90 

1 

II 

» 

l 

5 

10 

7 

4 

4 

3 

1 

1 

ft  DAYS  7  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

36.8 

38.3 

19.8 

20.5 

8.4 

15.2 

9.7 

11.7 

37.9 

26.9 

68.' 

MEAN 

2 

13.3 

8.4 

4.7 

4.3 

3.4 

4.7 

5.1 

5.8 

8.5 

15.3 

22.' 

MINIMUM 

2 

1.3 

0.6 

0.4 

0.0 

0.2 

0.2 

0.5 

1.4 

2.2 

4.6 

5J 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

It  DAYS  >0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  70.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t  DAYS  71.5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(X)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°l 

f) 

RH  (07  LST) 

l 

92 

90 

73 

82 

78 

83 

85 

81 

81 

90 

91 

RH  (15  LST) 

1 

63 

65 

57 

48 

52 

54 

57 

65 

66 

71 

76 

VAPOR  PRESS  \ 

.68 

.70 

.62 

.67 

.74 

.76 

.79 

.82 

.80 

.82 

.81 

DEWPOINT  j 

n 

65 

66 

61 

63 

67 

68 

70 

71 

70 

72 

72 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99.95%  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DKCTN  ( 

i 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

NE$ 

NE$ 

N$ 

N$ 

N$ 

MEAN  SPEED 

i 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

5 

5 

4 

8 AX  (PK  GST)  J 

i 

20 

25 

30 

33 

26 

25 

30 

28 

40 

20 

40 

PRESSURE  ALT  \ 

i 

300 

350 

400 

350 

350 

350 

300 

350 

350 

300 

300 

8.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

/  BLOWING 

SAND  6 

DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER  < 

;i 

5 

5 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS  < 

i 

It 

1 

It 

1 

4 

6 

6 

7 

7 

2 

1 

f  DAYS  FOG  < 

i 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

6 

5 

5 

4 

4 

#  DAYS  BNBD 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

237 


b  <fc 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  FEB  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  30-32  YEAR  POR  -  LA  CF.I8A 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

16 

10 

7 

9 

8 

1 

« 

2 

3 

10 

15 

17 

8 

09-11 

LST 

18 

10 

7 

13 

11 

10 

3 

1 

4 

8 

16 

16 

9 

12-14 

LST 

19 

12 

'  7 

12 

12 

15 

9 

6 

8 

14 

16 

18 

12 

15-17 

LST 

17 

18 

9 

13 

16 

21 

14 

13 

15 

20 

21 

28 

17 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

dr 

dr 

ALL  HOURS  f 

18 

13 

8 

12 

12 

14 

8 

7 

9 

14 

17 

20 

13 

00 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

dt 

dt 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

8 

4 

3 

4 

7 

3 

0 

1 

1 

3 

6 

8 

4 

09-11 

LST 

6 

4 

3 

8 

9 

5 

0 

0 

2 

4 

7 

8 

4 

12-14 

LST 

7 

5 

4 

7 

9 

6 

2 

1 

2 

4 

6 

7 

5 

15-17 

LST 

5 

6 

4 

6 

9 

6 

2 

2 

3 

7 

6 

9 

5 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  { 

6 

5 

4 

7 

8 

5 

l 

1 

2 

5 

6 

8 

5 

9.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

dt 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

7 

3 

3 

3 

6 

3 

0 

1 

1 

3 

6 

8 

3 

09-11 

LST 

5 

4 

2 

6 

8 

4 

0 

0 

2 

3 

6 

7 

4 

12-14 

LST 

5 

4 

3 

4 

8 

5 

1 

1 

1 

3 

5 

6 

4 

15-17 

LST 

4 

4 

3 

5 

8 

5 

2 

1 

3 

4 

5 

7 

4 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

dr 

* 

ALL  HOURS  f 

5 

4 

3 

5 

7 

4 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

4 

10.  ! 

l  FREQ  OF  CIG/VIS 

!  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO. 

1  ): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

dr 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

dt 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

(? 

0 

0 

1 

1 

It 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

(if 

It 

12-14 

LST 

# 

0 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

# 

It 

1 

1 

It 

15-17 

LST 

* 

0 

0 

0 

# 

It 

It 

0 

(if 

1 

0 

1 

It 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

dr 

* 

* 

* 

dr 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

dr 

* 

* 

* 

dr 

dr 

dr 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  t 

# 

# 

0 

It 

# 

# 

It 

It 

It 

# 

1 

1 

It 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMAR'  SUPPLEM'-' " 


STATION:  GOLOSON  INTL,  HONUJRa: 
LOCATION:  15°44'N,  86°H'W 

PREPARED  BY  IJSAFETAC/ECR  JAN  1985 


STATION  <f:  78'. 
ELEVATION  (FEET. 
PERIOD:  FEB  73 


TAO  • 

I.  ",  ’  - 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 


JAN 

Fb3 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

S£° 

OCT 

NO'. 

DEC 

00-02  LST 

k 

A 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

a 

03-05  LST 

* 

ft 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

i I 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

l 

(• 

09-11  LST 

0 

L 

It 

l 

1 

l 

0 

it 

0 

■} 

1 

12-14  LST 

L 

0 

0 

# 

4 

3 

3 

3 

i 

if 

15-17  LST 

0 

# 

It 

1 

10 

15 

12 

12 

4 

» 

2 

18-20  LST 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

A 

1 

A 

a 

21-23  LST 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

A 

★ 

A 

k 

a 

ALL  HOURS  f 

if 

If 

It 

It 

4 

6 

5 

5 

3 

2 

u 

*- 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRI7.2LE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

N0\ 

00-02  l.3T 

A 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

A 

k 

+ 

03-05  LST 

★ 

k 

A 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

A 

a 

V 

06-08  LST 

u 

10 

5 

6 

2 

2 

2 

1 

4 

10 

i  7 

c 

09-11  LST 

l: 

10 

5 

6 

A. 

4 

3 

2 

6 

12 

f. 

12-14  LST 

14 

10 

6 

6 

3 

9 

10 

5 

10 

16 

15-17  LST 

13 

13 

5 

4 

6 

21 

17 

13 

22 

24 

H 

18-20  LST 

* 

* 

a 

k 

A 

k 

k 

A 

* 

A 

■*’ 

a 

21-23  LST 

* 

k 

a 

* 

k 

k 

k 

A 

a 

A 

fr 

v 

ALL  HOURS  t 

11 

5 

6 

3 

10 

9 

6 

12 

17 

J  >• 

,  F 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FKP- 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SfcP 

OCT 

vov 

'Jr.- 

00-02  LST 

* 

k 

* 

* 

A 

k 

* 

* 

A 

A 

A 

03-05  LST 

a 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

* 

A 

a 

« 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

* 

A 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

A 

A 

A 

21-23  LST 

A 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

A 

A 

a 

ALL  HOURS  t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DB*. 

00-02  LST 

a 

A 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

A 

A 

a 

03-05  LST 

A 

A 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

A 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

It 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

It 

# 

0 

0 

0 

It 

It 

0 

H 

// 

12-14  LST 

0 

0 

It 

1 

1 

0 

l 

1 

1 

0 

0 

l 

15-17  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

0 

0 

18-20  LST 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

A 

A 

A 

21-23  LST 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

A 

A 

A 

ALL  HOURS  f 

0 

0 

It 

It 

It 

0 

It 

It 

It 

0 

J? 

239 


MW 


REMARKS :  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  ft  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  “  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOtJRCK(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  FEB  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  I  FREQ  OF  CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  i.sr  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST  7 

3 

3 

3 

6 

3 

0 

l 

l 

3 

6 

8 

09-11  LST  5 

4 

2 

6 

8 

4 

0 

0 

2 

3 

6 

7 

12-14  LST  5 

4 

3 

4 

8 

5 

1 

1 

1 

3 

5 

6 

15-17  LST  4 

4 

3 

5 

8 

5 

2 

1 

3 

4 

5 

7 

18-20  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS  *  5 

4 

3 

5 

7 

4 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

6.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST  5 

2 

2 

2 

4 

3 

0 

1 

1 

2 

5 

6 

09-11  LST  4 

3 

2 

4 

7 

3 

0 

0 

2 

2 

6 

6 

12-14  LST  3 

4 

3 

3 

8 

4 

1 

1 

1 

3 

4 

6 

15-17  LST  3 

3 

2 

3 

7 

4 

2 

ft 

2 

3 

5 

5 

13-20  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS  $  4 

3 

2 

3 

6 

3 

1 

# 

1 

3 

5 

6 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST  3 

2 

1 

2 

3 

2 

0 

# 

1 

2 

4 

4 

09-11  LST  2 

2 

ft 

3 

5 

2 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

12-14  LST  2 

3 

1 

2 

6 

3 

# 

ft 

1 

l 

2 

4 

15-17  LST  2 

3 

l 

2 

5 

2 

1 

ft 

1 

2 

3 

4 

18-20  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST  * 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS  2 

2 

1 

2 

5 

2 

1 

ft 

1 

2 

3 

4 

8.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


ANN 

* 

a 

3 

4 
4 
4 
* 

* 

4 


ANN 

* 

* 

3 

3 

3 

3 

* 

* 

3 


ANN 

* 

* 

2 

2 

2 

2 

* 

* 

2 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


TAN 

* 


ft 

0 

ft 

ft 


FEB 

a 

* 

ft 

0 

0 

0 

A 

A 


MAR 

a 

* 

0 

0 

0 

0 

A 

A 


APR 

A 

A 

0 

0 

0 

0 

* 

A 


MAY 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

A 

* 


JUN 

* 

A 

0 

0 

0 

0 

A 

* 


JUL 

a 

* 

0 

0 

0 

ft 


AUG 

* 

A 

0 

0 

0 

0 

* 

A 


SEP 

A 

A 

0 

0 

ft 

ft 

A 

A 


OCT 

A 

A 

0 

0 

0 

0 

A 

A 


NOV 

A 

A 

0 

ft 

0 

0 

A 

A 


#  0  0  0  0 


0 


0  ft 


DEC  ANN 

A  A 

*  * 

I  # 

#  # 

1  # 

#  # 

*  * 

*  * 

I  I 


A 

A 


A 

A 

# 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ISLAS  DEL  CISNE,  HONDURAS  STATION  #:  785010  ICAO  ID:  MHIC 

(GREAT  SWAN  ISLAND) 

LOCATION:  17°24'N,  83°56'W  ELEVATION  (FEET):  40  LST  =  GMT:  -5 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°f) 

EXTREME  MAX 

2 

88 

87 

89 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

88 

88 

93 

MEAN  DLY  MAX 

1 

81 

81 

82 

84 

84 

85 

85 

86 

85 

84 

83 

82 

84 

MEAN 

1 

78 

78 

79 

80 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

80 

79 

80 

MEAN  DLY  MIN 

1 

76 

75 

77 

78 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

77 

78 

EXTREME  MIN 

2 

64 

66 

67 

68 

68 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

64 

64 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

# 

» 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

2 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

x 

* 

» 

* 

» 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

MEAN 

2 

3.8 

1  .2 

.6 

.9 

3.4 

7.4 

3.8 

4.1 

6.2 

9.7 

8.9 

5.6 

55.7 

MINIMUM 

* 

* 

x 

* 

x 

x 

» 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

2 

4.4 

2.1 

2.5 

3.0 

3.9 

5.1 

4.9 

7.6 

4.3 

10.8 

9.0 

4.1 

10.8 

#  DAYS  >  0.01 

2 

13 

8 

6 

5 

7 

15 

12 

13 

13 

17 

16 

15 

1 41 

#  DAYS  7  0.5 

x 

* 

* 

* 

* 

x 

x 

x 

x 

X 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1 .5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (07  LST) 

1 

77 

75 

78 

76 

78 

79 

80 

80 

82 

81 

79 

76 

79 

RH  (13  LST) 

1 

69 

66 

67 

66 

70 

71 

70 

70 

72 

74 

73 

69 

70 

VAPOR  PRESS 

1 

.74 

.71 

.77 

.78 

.85 

.87 

.87 

.88 

.89 

.87 

.82 

.76 

.82 

DEWPOINT 

1 

69 

68 

70 

71 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

70 

72 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  ( 

[FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

E 

E 

E 

E 

ESE 

E 

E 

E 

E 

E 

ENE 

E 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

9 

10 

10 

11 

13 

11 

10 

10 

9 

8 

9 

10 

10 

(ALL  OBS) 

1 

10 

10 

12 

11 

12 

11 

10 

9 

10 

8 

10 

10 

10 

MAX  (PK  GST) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRESSURE  ALT 

1 

150 

100 

150 

200 

250 

200 

50 

200 

450 

300 

200 

100 

450 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  TH  NDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


DAYS  FOG  <  7  1 

DAYS  BNBD  <  7  1 


i  a 


4 

0 


2§ 


} 

0000  0  00000000 
j8n  fPb  mXr  aPr  mXy  j9n  j9l  a8g  sPp  o8t  n8v  dPc  a8n 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5?,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8203  (  REPORTS  6  HOURLY) 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  UP  TO  25  YR  POR 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (f  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  ): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

6 

3 

5 

4 

7 

2 

3 

8 

8 

7 

8 

6 

0R-05  LST 

* 

» 

* 

» 

» 

* 

ft 

» 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

06-08  LST 

8 

8 

4 

4 

6 

7 

3 

7 

9 

13 

14 

14 

8 

09-11  LST 

» 

# 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

* 

» 

12-14  LST 

11 

9 

8 

5 

8 

5 

6 

7 

12 

13 

15 

7 

9 

15-17  LST 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

« 

ft 

» 

« 

* 

* 

18-20  LST 

9 

7 

5 

7 

4 

4 

5 

11 

13 

9 

9 

10 

8 

21-23  LST 

« 

» 

* 

ft 

« 

* 

» 

« 

» 

« 

« 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

» 

» 

« 

» 

X 

» 

« 

« 

» 

» 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE  NO.  ): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

5 

4 

1 

3 

2 

03-05  LST 

« 

« 

* 

« 

» 

* 

* 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

06-08  LST 

4 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

4 

6 

7 

5 

6 

4 

09-11  LST 

« 

» 

* 

» 

« 

» 

« 

ft 

* 

ft 

« 

« 

« 

12-14  LST 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

4 

5 

6 

3 

3 

15-17  LST 

* 

« 

» 

ft 

» 

« 

« 

« 

ft 

» 

« 

» 

« 

18-20  LST 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

5 

8 

5 

4 

3 

4 

21-23  LST 

* 

* 

* 

ft 

» 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

ALL  HOURS 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

» 

» 

» 

» 

9.  %  FRfitf  OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE  NO.  ): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

# 

03-05  LST 

« 

» 

» 

ft 

» 

» 

ft 

« 

» 

* 

» 

» 

« 

06-08  LST 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

09-11  LST 

* 

* 

« 

* 

« 

ft 

* 

* 

« 

» 

ft 

« 

» 

12-14  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

15-17  LST 

« 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

* 

18-20  LST 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

1 

21-23  LST 

« 

* 

« 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

« 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

10.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

.5  MI 

(SOURCE 

NO. 

): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

» 

* 

* 

ft 

» 

* 

» 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

* 

* 

» 

« 

« 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

12-14  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

15-17  LST 

ft 

« 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

* 

* 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ECR-CLT1 6 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ISLAS  DEL  CISNE,  HONDURAS 
(GREAT  SWAN  ISLAND) 
LOCATION:  17°24'N,  83°56'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986 


STATION  #:  785010 

ELEVATION  (FEET):  HO 
PERIOD:  7301-8203 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

0 

x 


FEB 

0 

* 


MAR 

0 

* 


APR 

0 

* 


MAY 

1 

* 


JUN  JUL  AUG  SEP  i 

0  13  2 

x  x  x  x 


0 

« 


0  0  0 

*  X  X 


1  2  1 

»  x  * 


1  2 

x  * 


0 

* 


0  0  0  1 

X  X  X  » 


1 

X 


1 

* 


1  2 

*  x 


# 

* 


0  0  0  1 

*  *  *  * 


1  0 

X  * 


1  3 

*  * 


x 


x 


2.  t  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR 

2  2  1 

*  *  * 

0  3  0 

x  *  x 


APR  MAY  JUN 

1  1  5 

*  *  * 

2  5  7 

*  *  * 


JUL  AUG  SEP 

1  1  11 

*  *  x 

5  4  8 

x  *  x 


3 

x 


5  7  5  4  8 

*  *  x  »  * 


4 

x 


6  3  9  9 

x  *  *  * 


* 


3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

* 

* 

# 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

* 

x 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

* 

* 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

« 

• 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  X  FREQ  OF  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS 

( INCLUDING  GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05  LST 

* 

* 

x 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

09-11  LST 

x 

x 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

15-17  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

21-23  LST 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0  5,  MI  -  STATUTE  M7...ES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E..  <  04  HR3/DAY  OR  A  -0  MQN'Th.>/ "EAR 

SOURCE (SI :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-3203  (REPORTS  6  HOURLY) 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  1  00000001101# 

03-05  LST  *  ************ 

06-08  LST  0  011101011001 

09-11  LST  *  ************ 

12-14  LST  0  0  0  1  2  1  0  0  1  0  1  0  1 

15-17  LST  *  **********  * 

18-20  LS'T'  0  1  1  1  2  1  1  0  2  0  0  11 

21-23  LSI  *  ************ 

ALL  HOURS  *  ************ 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  1  0  0  0  0  0  0  0  110  1# 

03-05  LST  *  ************ 

06-08  LST  0  01010101  1  GO# 

09-11  LST  *  ************ 

12-14  LST  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  1  0  # 

15-17  LST  *  ************ 

18-20  LST  0  111000020011 

21-23  LST  *  ************ 

ALL  HOURS  *  ************ 

7.  %  FREQ  GF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  0  00000001101# 

03-05  LST  *  ************ 

06-08  LST  0  01000000000# 

09-11  LST  *  ************ 

12-14  LST  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  # 

15-17  LST  *  ************ 

18-20  LST  0  0010000  #001# 

21-23  LST  *  ************ 

ALL  HOURS  *  ************ 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

0  000000000000 

*  ************ 

0  000000000000 

*  ************ 

0  000000000000 

*  ************ 

0  0000000  #  0000 

*  ************ 

*  ************ 

ECR-CLT1 6a 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


itc  L^  WuWl.^1  vivini 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  PALMEROLA,  HONDURAS 
LOCATION:  14°23'N,  87°37’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP 


1986 


STATION  #:  697564 

ELEVATION  (FEET): 
PERIOD:  8309-8603 


-..70 


SOURCE  NO. 

JAN 


FEB  MAR  APR 


MAY 


JUN  JUL  AUG  SEP 


OCT 


1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 
MEAN  DLY  MAX 
MEAN 

MEAN  DLY  MIN 
EXTREME  MIN 

#  DAYS  >  90 

#  DAYS  7  32 

#  DAYS  7  0 


9j 

8b 

72 

63 

52 

4 

0 

0 


97 
87 
75 
65 
55 
1 4 
0 
0 


ICO 

89 

76 

66 

55 

19 

0 


102 

94 

80 

70 

57 

27 

0 

0 


100 

92 

80 

71 

63 

28 

0 

0 


97 

89 

79 

70 

66 

20 

0 

0 


95 

88 

78 

69 

66 

1K 

0 

0 


95 

89 

77 

69 

64 

15 

0 

0 


95 

89 

77 

69 

63 

16 

0 

0 


91 

86 

76 

68 

64 

6 

0 

0 


2.  PRECIPITATION  (INCHES)  VALUES  BASED  ON  n0R  8312-8608 


MAXIMUM 
MEAN 
MINIMUM 
MAX  24  HR 


•7  .74 


24 

.28 


.17 


#  DAYS  >  0.01  1 

#  DAYS  7  0.5  1 


2."2 

# 

.  •  4 
2.72 
3 


.69 


9.37 

w 


5.02 

* 


.03 

.63 


5.07  7.03  6.18  6.01 

*  #  *  * 

2.35  4.23  1.09  3.96 

1.74  1.35  2.04  1.40  1.98  1.24 

11  18  16  16  19  16 

*»*»»* 


3.  SNOWFAL^  ( iNCHES; 


MEAN  i 

MAXIMUM  1 

MAX  24  HR  1 

#  DAYS  >  0.1  1 

#  DAYS  71.5  1 


0 

0 

0 

0 

0 


c 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ,%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST ) 
RH  (14  LST) 
VAPOR  PRESS 
DEWPOINT 


91 

60 

.60 

63 


83 

41 

.53 

60 


81 

38 

.55 

60 


81 

38 

.63 

65 


85 

41 

.66 

66 


90 

46 

.67 

66 


88 

52 

.66 

66 


91 

49 

.67 

67 


94 

55 

.70 

68 


91 

55 

.69 

67 


5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNDT3)  /  99.95*  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  2RCTN 
MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 
(ALL  CBS) 

MAX  (PK  GST) 
PRESSURE  ALT 


N 

1 1 


N 

10 


N 
1 1 


N 

9 


N 

9 


NNW 

7 


N 

6 


N 

7 


NNW 

8 


97866565 
41  33  J5  27  35  20  30  24 

2050  2200  2130  2150  2150  2100  2100  2100 


j 

30 

2200 


6 

21 


ICAO  ID 
LST  - 


NOV 


DEC 


95 

85 

74 

66 

54 

7 

0 

0 


91 

83 

74 

66 

57 


?b 

57 


9. 


4.12  3.01 


.26 


.3; 


2. 


0 

0 

0 


92 

55 

.64 

65 


91 

55 

.61 

64 


38 

49 


N 

9 


N 

10 


7 

28 


8 

28 


7 

41 


2150  2150  2100  2200 

6.  MEAN  CLOUD  OOVl::  ZISHiiiS)  '  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 
DAYS  TSTMS  1 
DAYS  FOG  <  7  1 

DAYS  BNBD  <  7  I 


•t 


0 

i 

.1 '  N 


1 


FOB 


2 

MAR 


4  5 

1 3  18 


3 

APR 


1 

MAY 


5 
10 
1 1 
0 


5 

1  0 
5 
0 


5 

12 

11 

0 


’JN  JUL  AUG 


0 

SEP 


0 

OCT 


NOV 


0 

DEC 


4 

£ 

6 


ANN 


24  ^ 


jay. 

<§?  s 


.  * 


>3 


■a 


I 


V. 


a 


,%  , 
Vi 


$ 

£ 


to 

r. 


to 


•jfl 


’■M 


§3 


VlV VDS."  .W,  *«"“-"/• 


ft 


,1.1  I  I  .  I* ( 


!_♦  ft.  k  | 


■ft.*  I.'  ft*ft  ■«»  *»' 


1>  ||  .(ft  .It  aU  a  ft  a 


I  t J  tal  <al  >J  lal  kJ  ft*|  lal. 


•  l^ft  1'aJi.l  ftft  fti  k 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  It  =  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH ,  OR 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HSS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YFAR 


SCURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  SEP  83  -  MAR  86 

2. 

3. 


~.  PERCENTAGE 

;  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE  (I 

FREQ;  OF 

CEI 

ij  I K  G  A  N 

L.'CR 

V  IS  IB 1 1 

a  IT : 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

( SOURCE 

NO. 

1 )  : 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUN 

JLL 

AUG 

SEP 

COT 

NOV 

DEC 

ANN 

O'  '-02  LST 

3 

3 

2 

0 

1 

0 

r, 

6 

16 

1  ? 

7 

9 

0  --05  LST 

4 

2 

1 

0 

0 

3 

'S 

J 

1  2 

17 

H 

S 

’0 

5 

C  ;-08  LST 

6 

4 

2 

4 

1 

5 

*r 

-j 

18 

19 

1 3 

7 

6 

3 

Or- 11  LST 

1 

3 

1 

3 

1 

0 

1 

9 

5 

2 

! 

'A 

y 

'  -  1  4  LIT 

0 

2 

1 

2 

2 

0 

1  2 

3 

) 

1 

1 

0 

'.•-17  LST 

"5 

1 

1 

0 

4 

1 

'a 

17 

7 

* 

"i 

C. 

•'-20  LST 

0 

0 

1 

r\ 

-> 

1 

r. 

19 

1  “j 

\ 

1 

5 

L 

2‘  -23  LST 

3 

2 

2 

0 

1 

0 

n 

9 

•■6 

1  *• 

L 

) 

-...L  HOURS 

2 

2 

1 

p 

1 

'3 

1  2 

3 

6 

A 

%  fp.eq  of 

CIG/VI 

s  < 

’500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

•!L. 

AUG 

SEP 

i 

NOV 

:»ec 

;.NN 

••-02  LST 

0 

C 

0 

0 

0 

Q 

r 

2 

6 

0 

0 

Cj-05  LST 

1 

C 

0 

0 

0 

3 

r 

3 

;  1 

r » 

1 

:  -08  LST 

1 

1 

0 

2 

C 

3 

V 

1 1 

1 1 

0 

'0 

u 

-11  LST 

C 

C 

0 

2 

I 

i 

1 

') 

1 

6 

6 

:-14  LST 

r\ 

yj 

C'. 

\J 

2 

O 

c. 

0 

1 

1 

1 

c 

0 

0 

« 

•  5“ 17  LST 

0 

0 

0 

0 

4 

rt 

5 

1 

1 

0 

a 

1 5-20  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

w 

r 

0 

0 

2 

0 

1 

it 

.?!-??  LST 

1 

1 

It 

0 

0 

0 

C 

0 

2 

- 

c 

1 

1 

•' L  HOURS 

It 

It 

it 

1 

1 

' 

1 

3 

4 

r> 

it 

1 

* 

I.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

COT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

C 

1 

1 

M 

0 

0 

1 

03-05  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

C 

5 

7 

0 

I 

2 

O-j-08  LST 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

2 

1 0 

1  0 

_*) 

2 

2 

3 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

If 

0 

0 

<t 

1  2-1  L  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

it 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

1 

It 

It 

0 

it 

it 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

G 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

2’-23  LST 

0 

1 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

c 

it 

ALL  HOURS 

It 

if 

It 

0 

It 

1 

1 

2 

3 

2 

It 

It 

1 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

it 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

C 

1 

0 

1 

0 

0 

11 

06-08  LST 

0 

It 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

It 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 
ALL  HOURS 


ECR-MSK-3 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION :  PALMEROLA,  HONDURAS  STATION  #:  697564  ICAO  ID:  MHCG 
LOCATION:  14°23’N,  87°37'W  ELEVATION  (FEET):  2070  LST  =  CMT:  6 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986  PERIOD:  8309-8603 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

.TrlC 

ANN 

00-02  LST 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

<f 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

if 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

y 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

2 

1 

3 

0 

# 

0 

i 

15-17  LST 

0 

0 

1 

1 

12 

15 

10 

10 

10 

1 

If 

1 

5 

18-20  LST 

0 

0 

1 

2 

8 

9 

14 

8 

1 3 

4 

0 

1 

1 

n 

21-23  LST 

0 

1 

2 

3 

7 

2 

0 

2 

8 

5 

0 

0 

i 

ALL  HOURS 

0 

# 

1 

1 

4 

4 

3 

3 

5 

1 

If 

If 

2 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  1 

JAN  FEB 

DRIZZLE: 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE.. 

00-02  LST 

10 

3 

3 

6 

5 

7 

3 

5 

15 

16 

12 

*4 

9 

03-05  LST 

5 

3 

6 

R 

3 

4 

1 

1 

5 

4 

3 

7 

i 

06-08  LST 

4 

2 

6 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

1 

5 

7 

j 

09-11  LST 

# 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

•*> 

j 

0 

12-14  LST 

1 

# 

r> 

0 

4 

5 

6 

5 

9 

2 

4 

4 

4 

15-17  LST 

2 

1 

3 

2 

12 

18 

15 

16 

19 

7 

5 

4 

i 

18-20  LST 

7 

3 

4 

a 

7 

18 

14 

19 

22 

14 

7 

9 

i 

t 

21-23  LST 

12 

6 

5 

5 

10 

16 

16 

16 

28 

22 

9 

14 

13 

ALL  HOURS 

5 

3 

4 

3 

6 

9 

7 

8 

13 

9 

6 

8 

7 

3.  i  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  1ST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

4.  i  FREQ  OF  SURFACE 

JAN 

WIND 

FEB 

SPEEDS 

MAR 

>  25 

APR 

KNOTS 

MAY 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

03-05  LST 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

06-08  LST 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

09-11  LST 

4 

If 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

12-14  LST 

6 

1 

10 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

2 

15-17  LST 

4 

i 

7 

1 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

If 

2 

18-20  LST 

C 

1 

4 

0 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

21-23  LST 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

2 

If 

4 

If 

3 

0 

# 

0 

# 

0 

If 

If 

1 

-K- 


•  vv 

# 


V  - 


247 


•  I 

I 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  it  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  SEP  83  -  MAR  86 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

0 

■> 

if 

03-05  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

4 

3 

3 

0 

1 

1 

06-08  LST 

1 

# 

0 

0 

0 

2 

2 

5 

6 

3 

2 

2 

? 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

6 

If 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

1 

# 

# 

0 

# 

if 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

21-23  LST 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

it 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

if 

if 

i 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

if 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

4 

2 

3 

0 

1 

1 

06-08  LST 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

3 

it 

2 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

if 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

# 

0 

0 

if 

18-20  LST 

0 

t) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

if 

ALL  HOURS 

if 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

if 

it 

if 

7.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

if 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

if 

06-08  LST 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

2 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

# 

0 

0 

0 

if 

# 

1 

1 

# 

0 

if 

if 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

1 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-2 3  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SAN  PEDRO  SULA,  HONDURAS  STATION  #:  787080  ICAO  Ij  f 

LOCATION:  15°27N,  087°56'W  ELEVATION  (FEET):  2U9  LST  -  0*7: 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

95 

102 

-04 

106 

1C6 

104 

97 

99 

99 

99 

93 

91 

106 

MEAN  DLY  MAX 

2 

83 

87 

90 

92 

93 

93 

90 

92 

91 

88 

85 

82 

89 

MEAN 

C. 

74 

76 

79 

81 

82 

83 

81 

82 

81 

79 

77 

74 

79 

MEAN  DLY  MIN 

2 

64 

64 

67 

69 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

68 

66 

65 

EXTREME  MIN 

2 

51 

47 

52 

55 

54 

61 

66 

65 

65 

59 

55 

51 

4'7 

#  DAYS  >  90 

2 

5 

10 

21 

27 

29 

26 

26 

28 

28 

16 

11 

c 

23 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

7.3 

7.5 

6.3 

14.6 

9.8 

12.0 

14.9 

10.1 

15.2 

17.9 

14.9 

9.4 

ib- 

MEAN 

2 

2.8 

2.0 

2.0 

1 .4 

3.6 

6.3 

6.1 

4.6 

7.5 

7.0 

5.7 

4.  ’ 

53 

MINIMUM 

2 

.4 

.2 

0 

0 

.1 

1.4 

2.4 

.7 

1 .4 

.8 

.2 

• 

1  4. 

MAX  24  HR 

2 

2.2 

3-2 

2.8 

13.1 

2.4 

3.8 

4.1 

2.1 

5.9 

5.4 

2.6 

"•*  >1 

—  • 

3 

#  DAYS  >  0.01 

1 

11 

7 

5 

4 

7 

13 

17 

14 

13 

14 

13 

i  4 

133 

#  DAYS  7  0.5 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

# 

» 

* 

* 

* 

3-  SNOWFALL 

( INCHES) 

MEAN 

1 

0 

0 

C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

J 

#  DAYS  T  1.5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (?)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

°F) 

RH  (06  LST) 

1 

97 

96 

93 

91 

90 

92 

93 

94 

94 

95 

97 

97 

54 

63 

RH  (14  LST) 

1 

70 

66 

58 

55 

57 

59 

62 

61 

61 

65 

67 

70 

VAPOR  PRESS 

1 

.75 

.76 

.80 

.83 

.87 

.88 

.86 

.87 

.87 

.85 

.86 

.78 

.83 

DEWPOINT 

1 

70 

70 

72 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

72 

71 

73 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNO'iS)  /  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

$N 

$N 

8 

$N 

$N 

$N 

$N 

8 

$N 

$N 

8 

$N 

8 

$N 

8 

$N 

8 

$N 

$N 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

9 

9 

9 

9 

7 

8 

(ALL  OBS) 

1 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

MAX  (PK  GST) 

* 

« 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

# 

# 

PRESSURE  ALT 

1 

250 

300 

300 

300 

300 

300 

250 

250 

300 

300 

250 

200 

300 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

h  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

*, 

4 

3 

1 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

mwh 

i 

1 

'5 

\ 

5 

5 

1^ 

1 

’? 

1 

1 

J 

It 

)000###0#0## 


?2B  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


DAYS  BNBD  <  7  1 


REMARKS:  «  -  DATA  NOT  AVAILABLE  it  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5?,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

£  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  CR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1 .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLGENCE  SURVEY,  18-31  YEARS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (?  FREQ)  OF  CEILING  AND/CR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN1 

00-02  LST 

1  3 

10 

8 

10 

9 

6 

5 

8 

8 

6 

8 

12 

9 

03-05  1ST 

1 8 

19 

10 

12 

14 

3 

5 

5 

9 

9 

10 

16 

9 

06-08  LST 

19 

12 

10 

10 

15 

6 

7 

5 

5 

13 

17 

20 

12 

09-11  LST 

17 

19 

14 

18 

12 

7 

8 

6 

6 

16 

18 

18 

13 

12-14  LST 

17 

16 

9 

11 

11 

8 

10 

9 

8 

13 

18 

19 

12 

15-17  LST 

12 

11 

9 

12 

11 

8 

7 

5 

7 

11 

9 

14 

11 

18-20  LST 

10 

9 

5 

9 

10 

10 

10 

6 

8 

8 

9 

12 

9 

21-23  LST 

13 

10 

4 

10 

7 

9 

6 

8 

9 

9 

8 

12 

9 

ALL  HOURS 

14 

12 

9 

12 

11 

7 

7 

6 

8 

12 

11 

15 

9 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN] 

00-02  LST 

1 

# 

1 

6 

5 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

03-05  LST 

4 

3 

2 

7 

7 

i 

1 

1 

1 

3 

2 

5 

3 

06-08  LST 

7 

3 

5 

12 

11 

4 

2 

2 

1 

6 

9 

9 

6 

09-11  LST 

6 

5 

6 

12 

9 

2 

1 

it 

1 

5 

3 

5 

5 

12-14  LST 

3 

5 

3 

9 

9 

1 

1 

1 

it 

3 

3 

6 

4 

15-17  LST 

4 

4 

3 

7 

10 

4 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

4 

18-20  LST 

4 

2 

3 

6 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

21-23  LST 

5 

2 

1 

7 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

ALL  HOURS 

4 

3 

3 

8 

9 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

4 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AM 

00-02  LST 

1 

0 

1 

3 

2 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

03-05  LST 

2 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

06-08  LST 

5 

2 

3 

8 

7 

3 

1 

2 

1 

4 

5 

7 

4 

09-11  LST 

4 

4 

4 

9 

6 

2 

# 

it 

it 

4 

5 

4 

4 

12-14  LST 

2 

4 

2 

7 

4 

1 

1 

it 

it 

1 

2 

4 

3 

15-17  LST 

3 

4 

2 

5 

6 

3 

it 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

18-20  LST 

4 

1 

1 

3 

4 

3 

2 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

21-23  LST 

3 

1 

1 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

ALL  HOURS 

3 

2 

2 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

1  • 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

AN1 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

# 

03-05  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

it 

# 

06-08  LST 

0 

1 

# 

1 

# 

# 

0 

it 

# 

0 

1 

1 

# 

09-11  LST 

# 

# 

it 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

# 

12-14  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

it 

0 

it 

# 

15-17  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

if 

0 

f 

# 

0 

it 

it 

# 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

it 

0 

# 

0 

0 

0 

it 

0 

# 

21-23  LST 

ALL  HOURS 

1 

8 

8 

1 

i 

I 

8 

1 

8 

8 

8 

8 

1 

ECR-CLT1 4 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  S'JMMARV 


STATION:  SAN  PEDRO  SULA,  HONDURAS 
LOCATION:  15°27'N,  087°56'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  SEP  1 986 


STATION  it:  787080  ICAO  ID:  MKU4 

ELEVATION  (FELT):  240  LST  --  2MT:  £ 

PERIOD:  JAN  73  -  DEC  35 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (if  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS : 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

it 

1 

6 

6 

3 

5 

8 

3 

3 

1 

3 

03-05  LST 

0 

0 

It 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

it 

1 

06-08  LST 

0 

0 

# 

1 

It 

It 

it 

0 

0 

0 

it 

0 

* 

09-11  LST 

0 

0 

0 

It 

it 

0 

0 

it 

0 

it 

It 

it 

if 

12-14  LST 

♦ 

0 

# 

it 

# 

2 

2 

2 

2 

1 

it 

it 

i 

15-17  LST 

0 

0 

it 

# 

2 

14 

10 

13 

11 

3 

it 

0 

4 

18-20  LST 

# 

vy 

1 

0 

7 

17 

20 

17 

13 

4 

1 

1 

7 

21-23  LST 

1 

# 

1 

2 

6 

17 

11 

18 

13 

5 

1 

1  . 

6 

ALL  HOURS 

# 

# 

it 

1 

3 

7 

6 

7 

6 

2 

1 

# 

3 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DhO 

ANN 

00-02  LST 

8 

8 

6 

5 

7 

8 

7 

5 

11 

8 

8 

11 

8 

03-05  LST 

9 

6 

2 

3 

3 

3 

1 

# 

6 

5 

5 

0 

4 

06-08  LST 

9 

6 

3 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

6 

9 

1C 

5 

09-11  LST 

7 

6 

4 

4 

1 

2 

1 

it 

2 

7 

10 

>0 

S 

12-14  LST 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

8 

9 

•o 

u 

15-17  LST 

5 

7 

2 

2 

2 

7 

12 

11 

7 

10 

5 

8 

0 

18-20  LST 

8 

6 

2 

2 

4 

16 

17 

17 

12 

11 

10 

1 1 

r. 

21-23  LST 

11 

7 

2 

4 

7 

17 

15 

15 

16 

11 

8 

10 

r 

<  V 

ALL  HOURS 

9 

6 

3 

3 

3 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

10 

7 

3.  il  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

v 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

w 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f* 

AIL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  t  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

it 

It 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

03-05  LST 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

06-08  LST 

It 

it 

71 

it 

0 

it 

it 

it 

it 

It 

0 

0 

if 

09-11  LST 

it 

0 

it 

0 

0 

it 

it 

it 

it 

0 

It 

0 

It 

12-14  LSI 

0 

it 

it 

It 

it 

0 

0 

it 

0 

It 

0 

it 

It 

15-17  LST 

C 

r\ 

0 

c 

0 

It 

it 

it 

it 

0 

it 

0 

it 

18-20  LST 

0 

0 

c 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

21-23  LST 

0 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

it 

-:f 

II 

it 

It 

it 

it 

It 

it 

it 

It 

It 

it 

— "*■  A  A  AV-V-  j--  V-  /.  ■' 


.-‘../..VW'-  .V.  a  •*. 

i  *»*« 


w  »  -A 


5.  1  FREQ 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  m: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LSI 

1 

0 

1 

3 

2 

2 

1 

03-05  LSI 

2 

2 

1 

4 

1 

1 

06-08  LSI 

5 

2 

3 

7 

3 

1 

09-11  LSI 

4 

4 

4 

9 

6 

1 

t 

it 

12-14  LST 

2 

4 

2 

7 

4 

1 

1 

15-17  LST 

3 

4 

2 

4 

6 

3 

it 

19-20  LST 

4 

1 

1 

3 

4 

3 

2 

21-23  LST 

3 

1 

1 

4 

2 

i 

it 

ALL  HOURS 

3 

2 

2 

5 

4 

2 

1 

6 .  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  1 

00-02  LST 

1 

1 

if 

2 

2 

it 

1 

03-05  LST 

2 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

06-08  LST 

2 

3 

2 

6 

3 

1 

if 

09-11  LST 

1 

2 

2 

3 

•3 

it 

1 

12-14  LST 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

if 

1  5-1 7  LST 

0 

1 

0 

2 

2 

it 

It 

18-20  LST 

3 

0 

0 

3 

1 

if 

It 

21-23  LST 

0 

if 

2 

1 

if 

0 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

it 

'r.  1  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  / 

00-02  LST 

0 

0 

it 

0 

it 

it 

if 

03-05  LST 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

06-08  LST 

1 

1 

1 

2 

it 

1 

If 

09-11  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

12-14  LST 

1 

1 

if 

1 

1 

0 

It 

15-17  LST 

1 

if 

0 

1 

1 

1 

it 

18-20  LST 

1 

it 

0 

if 

0 

0 

if 

21-23  LST 

1 

0 

0 

1 

It 

it 

0 

ALL  HOURS 

1 

1 

if 

1 

1 

If 

if 

8 .  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  t 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

it 

if 

If 

if 

0 

09-11  LST 

it 

if 

if 

if 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

it 

15-17  LST 

0 

if 

0 

0 

0 

it 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

If 

21-23  LST 

# 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

if 

if 

if 

it 

it 

It 

If 

ECR-CLT1 4a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SANTA  ROSA  DE  COPAN ,  HONDURAS 
LOCATION:  14°47’N,  088°48'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986 


STATION  #:  787170 

ELEVATION  (FEET):  3530 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MHSR 
LST  =  CMT  -6 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(° 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

89 

93 

93 

94 

95 

90 

90 

88 

85 

84 

85 

83 

95 

MEAN  DLY  MAX 

2 

70 

76 

81 

84 

82 

80 

78 

79 

79 

75 

73 

71 

73 

MEAN 

2 

62 

65 

68 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

68 

66 

64 

69 

MEAN  DLY  MIN 

2 

54 

54 

55 

59 

60 

62 

62 

62 

62 

60 

58 

56 

59 

EXTREME  MIN 

2 

39 

38 

37 

42 

40 

47 

52 

54 

55 

48 

44 

40 

37 

#  DAYS  >  90 

2 

0 

# 

2 

5 

3 

it 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

it  DAYS  <T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

4.3 

3.2 

3.1 

5.2 

12.3 

18.7 

15.9 

17.3 

22.2 

19.2 

7.0 

7.1 

90.5 

MEAN 

2 

1.7 

.9 

1.1 

1.8 

5.2 

12.3 

10.1 

7.9 

12.5 

6.8 

3-4 

2.7 

66.2 

MINIMUM 

2 

.3 

0 

0 

0 

1 .3 

5.6 

4.9 

3.1 

5.1 

1.8 

1  .0 

1 . 1 

46.5 

MAX  24  HR 

2 

1 .1 

.8 

1 .7 

2.6 

4.8 

5.6 

3.4 

3.4 

3.5 

3.4 

1  .8 

3-9 

5.6 

#  DAYS  >.004 

2 

12 

6 

5 

5 

11 

20 

22 

19 

22 

19 

16 

15 

171 

#  DAYS  TO. 5  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  71 .5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($) 

/  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (04  LST) 

1 

98 

97 

95 

92 

95 

96 

96 

98 

99 

98 

97 

98 

96 

RH  (14  LST) 

1 

71 

68 

54 

51 

55 

66 

72 

70 

59 

67 

73 

71 

67 

VAPOR  PRESS 

1 

.50 

.51 

.54 

.58 

.61 

.64 

.64 

.64 

.64 

.61 

.57 

.54 

.60 

DEWPOINT 

1 

60 

59 

61 

62 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

62 

60 

63 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

$N 

$N 

$N 

$N 

$NW 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

(ALL  OBS) 

1 

4 

4 

5 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

MAX  (PK  GST) 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

» 

# 

* 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

3500 

3550 

3650 

3700 

3600 

3600 

3600 

3550 

3600 

3550 

3550 

3550 

370C 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

1  4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

DAYS  TSTMS 

1  0 

0 

1 

6 

16 

17 

13 

15 

15 

6 

3 

1 

93 

DAYS  FOG  <7 

1  19 

16 

18 

20 

20 

15 

17 

18 

15 

19 

16 

18 

210 

DAYS  BNBD  <7 

1  it 

0 

0 

it 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

25" 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  t, 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  16-29  YEARS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

62 

54 

56 

78 

85 

03-05  LST 

83 

69 

78 

84 

93 

06-08  LST 

77 

66 

59 

74 

80 

09-11  LST 

50 

51 

35 

53 

52 

12-14  LST 

36 

31 

22 

43 

39 

15-17  LST 

27 

21 

16 

50 

53 

18-20  LST 

28 

24 

21 

49 

69 

21-23  LST 

52 

48 

47 

63 

78 

ALL  HOURS 

52 

46 

42 

55 

60 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

54 

42 

41 

75 

81 

03-05  LST 

74 

61 

61 

78 

92 

06-08  LST 

69 

59 

48 

67 

79 

09-11  LST 

31 

19 

16 

43 

44 

12-14  LST 

16 

10 

12 

35 

34 

15-17  LST 

18 

12 

13 

46 

51 

18-20  LST 

19 

19 

19 

47 

65 

21-23  LST 

39 

33 

33 

58 

75 

ALL  HOURS 

40 

32 

30 

56 

65 

JUN 

56 

71 

59 

21 

8 

17 

26 

49 

38 


JUN 

48 

67 

54 

6 

2 

10 

21 

38 

30 


9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

00-02  LST 

42 

36 

35 

68 

74 

39 

03-05  1ST 

65 

58 

54 

73 

89 

63 

06-08  LST 

60 

50 

41 

60 

70 

42 

09-11  LST 

26 

14 

11 

32 

35 

3 

12-14  LST 

13 

8 

7 

25 

24 

2 

15-17  LST 

17 

9 

9 

34 

44 

6 

18-20  LST 

15 

15 

14 

37 

54 

18 

21-23  LST 

32 

26 

25 

49 

69 

28 

ALL  HOURS 

34 

27 

25 

47 

57 

25 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

,5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

00-02  LST 

11 

8 

3 

13 

18 

4 

03-05  LST 

32 

14 

14 

28 

39 

18 

06-08  LST 

29 

17 

13 

17 

26 

12 

09-11  LST 

9 

1 

2 

5 

9 

0 

12-14  LST 

3 

2 

# 

4 

8 

0 

15-17  LST 

6 

3 

0 

5 

10 

# 

18-20  LST 

6 

3 

1 

5 

14 

2 

21-23  LST 

It 

8 

2 

6 

21 

1 

ALL  HOURS 

13 

7 

4 

12 

18 

5 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO!/ 

46 

50 

54 

57 

70 

50 

57 

83 

53 

75 

44 

43 

51 

63 

62 

21 

21 

25 

41 

40 

13 

10 

20 

25 

32 

12 

8 

18 

21 

22 

29 

23 

35 

32 

34 

45 

45 

56 

47 

55 

32 

31 

43 

42 

45 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

30 

37 

41 

40 

57 

36 

44 

70 

45 

68 

36 

31 

41 

52 

49 

3 

1 

5 

16 

15 

1 

1 

3 

4 

10 

6 

4 

7 

10 

12 

15 

14 

22 

21 

22 

30 

30 

39 

27 

39 

20 

19 

29 

27 

23 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO! 

18 

28 

31 

32 

50 

29 

37 

62 

41 

61 

25 

23 

29 

42 

38 

2 

1 

3 

11 

11 

1 

1 

2 

3 

7 

4 

2 

6 

7 

11 

10 

9 

17 

16 

18 

19 

21 

30 

19 

32 

14 

15 

23 

21 

29 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOl 

1 

2 

1 

6 

14 

2 

12 

16 

16 

19 

6 

4 

5 

11 

16 

0 

0 

# 

1 

2 

3 


0 

0 

1 

2 

2 

3 


1 

1 

# 

3 

4 

5 


2 

1 
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AS 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMEN 


STATION:  SANTA  ROSA  DE  COPAN,  HONDURAS  STATION  it:  787’:'  I '.AC  „ 

LOCATION:  14°47'N,  088°48'W  ELEVATION  (FEET):  35  .  JV.  =  •' : 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986  PERIOD:  JAN  73  *  LEG  35 


1 .  PERCrNTAGE  FRK 

CUENCY 

OF  OCCURRENCE  (? 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

X  i 

NOV 

,  ,C‘"' 

AN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

3 

2 

6 

1 

c 

7T 

2 

03-05  LST 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPP LEMEr. 


STATION:  TEGUCIGALPA,  HONDURAS  STATION  #:  78^0>  '. 

LOCATION:  1  “04  ’  N ,  087°’3'A  ELEVATION  (FEET):  3.  < 

PREPARED  R Y  USAFETAC/ECR  APR  1986  PERIOD:  7301-85.  • 


t,  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENC 
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V. 

0 

o 

0 

12-1  4 

LST 

0 

0 

a 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

i 

4 

18-20 
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LST 

r, 

0 

# 

3 

ALL  HO  JRS 

0 

c 

it 

2 

2.  t 

FREQ 

OF 

RA  IN 

AND/OP 

DR  IZ 

ZLE  : 

■jAN 

FF« 
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it 
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LST 
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21-23 

LST 

2 

6 

ALL  HOURS 

j 

2 

3.  % 

FREQ 

OF 

SK'1* 
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FFN- 
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F.IEq 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATIONS  KINGSTON,  JAMAICA 
LOCATION:  17*56^,  76#47'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  APR  1984 


STATIONS  #:  783970  ICAO  ID:  MK 
ELEVATION  (FEET):  10  LST  -  CMT  -5 
PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1982 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  Z  CALM  >  PVLG  DRCTN  f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  I.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (JAMAICA) 

3. 

T  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  KINGSTON,  JAMAICA 

LOCATION:  17#5fl*N,  76047'W 
PREPARED  Bv  USAFETAC/ECO  APR  1984 


STATIONS  #:  7834 7o 

ELEVATION  (FEET): 
PERIOD:  JAN  1975  - 


1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (7.  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS : 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JU  N  JUL  AUG  Sr.: 

00-02  LST  00000112 

03-05  LST  00000012 

06-08  LST  00000002 

09-11  LST  OOOO0##1 

12-14  LST  UOoOl  123 

15-17  LST  #00711123 

18-20  LST  vO  0  01101  1 

21-23  LST  0  0  0  0  0  10  11 

ALL  HOURS  ‘0  0  0  0  1  1  2 

2.  %  FREO  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  PE?  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 
00-02  LST  1  0  0  0  0  0  0  0 

03-05  LST  00000000 

06-08  LST  00000000 

09-11  LST  00000000 

12-14  LST  00000000 

15-17  LST  0  0  000000 

18-20  LST  00000000 

21-23  LST  00000000 

ALL  HOURS  1  (  000000 

4.  X  ?RF.'  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


A*$  CLIMATIC  HIM  AOOCMDUM  MONTE GG  BAY/SANGSTtJK,  JAMAICA 
USAFETAC  JU1  8l  [  *18  30  WOT?  55 
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t — 12-14  - 

L - 

rcnr 

18-76" 

2l-2T 

P~  ALTT HOURS' 

1 

3 

00-02 

l _ 03 -OS 

06-08 
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._a_  _ 

Winds  in  OCT 
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-  IS 

.  ±L 

— 
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ALL  HOURS  ! 
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6 

1  ]  'll 


00-02 

4 
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06-08 
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09-11 
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12-  *4 
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21-23 

ALL  HOURS 

C1G/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  ,  2NM 


21-23 


ALL  HOURS 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ACAPUI.CO,  MEXICO 
LOCATION:  16°45'N,  99°46'W 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR 


1984 


STATIONS  //:  76805) 
ELEVATION  (FEET):  . 
PERIOD:  JAN  1975-Dr 


t  K/t  iO  .  LJ  . 

1ST  =-  Go' 


1932 


JAN 

FE3 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

£ 

NOV 

r\.7  r 

LJ  <  «  • 

,  •  9 

1.  TEMPERATURE 

(°F  ) 

EXTREME  MAX 

91 

92 

.*  2. 

92 

94 

95 

94 

95 

94 

92 

92 

34 

95 

MEAN  DLY  MAX 

86 

87 

0 

88 

89 

89 

89 

89 

88 

83 

88 

31 

■>  O 

MEAN 

79 

79 

8C 

82 

83 

84 

83 

83 

83 

83 

32 

80 

MEAN  DLY  MIN 

7  i 

73 

73 

75 

76 

78 

77 

78 

78 

78 

75 

74 

EXTREME  MIN 

65 

65 

65 

67 

67 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

66 

65 

#  DAYS  >  90 

■f 

1 

1 

2 

6 

8 

10 

9 

5 

3 

1 

i 

47 

#  DAYS  <  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

7T 

* 

* 

* 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

/< 

MEAN 

-  •  - 

0.  14 

0.04 

0.04 

1.54 

10.91 

11.10 

8.74 

15.12 

6.19 

1 .  3h 

1  , 

/ 

MINIMUM 

o.o 

0.  0 

J.  J 

0.0 

0.0 

2.8 

3.7 

1.6 

3.4 

0.  3 

r> 

.  1 

MAX  24  HR 

0.55 

0.91 

0.  Jl 

0.24 

5.79 

8.89 

8. 18 

5.59 

9.26 

4.61 

9  .  4  ■ 

#  DAYS  >  O.Ci 

# 

If 

t; 

# 

2 

12 

15 

14 

17 

10 

1 

7  ; 

#  DAYS  >0.5 

* 

A 

it 

* 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHa.,; 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

V 

MAX  24  HR 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■ , 

If  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

#  DAYS  >1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'J 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITI  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F 

) 

RH  (04  LST) 

06 

86 

85 

84 

84 

85 

86 

86 

86 

90 

89 

88 

RK  (13  LST) 

55 

56 

57 

60 

60 

65 

63 

66 

68 

66 

60 

58 

64 

VAPOR  PRESS 

.73 

.76 

.76 

.81 

.84 

.88 

.87 

.88 

.89 

.89 

.84 

.80 

.  o  .** 

DEWPOINT 

69 

70 

70 

72 

73 

75 

74 

75 

75 

75 

73 

72 

7  j 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/RNOI 

3)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE  , 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

$  WSW  $  WSW 

$  WSW 

$  WSW 

$  WSW 

$  WSW 

$  WSW 

$  w 

$  WSW 

$  WSW 

$  WSW 

$  WSW 

5  Vi  SW 

MEAN  SPEED 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

MAX  (PK  GSTS) 

45 

30 

3C 

30 

25 

40 

40 

30 

30 

35 

20 

30 

40 

PRESSURE  ALT 

200 

200 

200 

200 

250 

250 

200 

350 

300 

250 

200 

200 

350 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

2 

2 

2 

3 

5 

6 

6 

6 

6 

5 
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3 
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#  DAYS  TSTMS 

If 

If 

0 

# 

1 

3 

7 

7 

5 

3 

1 

1 

28 

#  DAYS  FOG 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

?f-V 


REMARKS:  *  =  DA  1’A  NOT 

AVAIL 

•\P.LF, 

i !  = 

LL.in 

j  ,  / 

V 

APPLICABLE 

S  * 

3  CALM 

•'  UK' 

r  “* 

y  - 

/*  ; 

.  -  i  'A 

\ 

SOURCE ( S ) :  1.  USAFETAC  DAT 

SAV  IT- 

P. 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  5 

3. 

UkVEY 

(PL-’N  ) 

7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(4  FREQ)  OF  C 

It LING 

AN  D 

'or-  VI 

SliVlLI- 

(CIG/VIS)  <  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JilL 

AUG 

Sill 

OCT 

NOV 

Dr  C 

ANN 

00-02  LST  2 

l 

1 

2 

2 

9 

10 

16 

20 

9 

2 

2 

03-05  LST  2 

3 

2 

II 

4 

8 

8 

16 

15 

9 

;> 

3 

/■ 

06-08  LST  1 

1 

1 

1 

2 

6 

5 

6 

5 

4 

i 

J 

09-  1 1  LST  1 

It 

1 

II 

it 

3 

4 

7 

6 

2 

2 

> 

2 

12-14  LST  1 

1 

0 

It 

1 

3 

3 

7 

7 

i 

v 

it 

V 

15-1/  LST  i 

2 

II 

1 

2 

‘3 

8 

12 

12 

5 

X 

2 

16-20  LSrr  2 

2 

1 

1 

3 

7 

9 

15 

19 

6 

:< 

3 

6 

21-23  LSI’  1 

1 

II 

1 

2 

1  1 

10 

14 

17 

8 

7 

3 

ALL  HOURS  1 

1 

1 

1 

2 

6 

7 

11 

13 

5 

2 

2 

-♦ 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEE 

OCT 

N(  v 

DEC 

ANN 

00-02  LST  1 

II 

0 

II 

1 

1 

i 

3 

4 

If 

1 

1 

1 

03-05  LST  1 

II 

1 

0 

k 

2 

2 

3 

2 

1 

\ 

1 

06-08  LST  II 

II 

II 

II 

II 

2 

1 

2 

1 

1 

il 

7.‘ 

1 

09-11  LST  II 

II 

II 

0 

II 

II 

1 

3 

2 

/; 

1 

12-14  LST  # 

1 

0 

It 

1 

1 

1 

2 

2 

II 

it 

il 

1 

15-17  LST  II 

1 

It 

II 

II 

1 

1 

1 

i 

1 

0 

<: 

18-20  LST  0 

0 

0 

0 

II 

2 

0 

2 

3 

1 

0 

i* 

I 

21-23  LST  II 

II 

0 

It 

II 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

ALL  HOURS  II 

II 

II 

II 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

l 

1 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  II 

II 

0 

It 

II 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

It 

1 

03-05  LST  1 

0 

1 

0 

II 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

<' 

1 

06-08  LST  II 

0 

II 

II 

II 

1 

1 

1 

1 

0 

II 

0 

II 

09-11  LST  II 

II 

II 

0 

0 

II 

1 

i 

1 

1 

II 

It 

1 

If 

12-14  LST  0 

1 

0 

II 

0 

II 

If 

1 

1 

II 

0 

;i 

/■ 

15-17  LST  II 

II 

II 

II 

0 

1 

II 

1 

II 

1 

0 

0 

18-20  LST  0 

0 

0 

0 

0 

1 

II 

// 

2 

II 

0 

J/ 

if 

21-23  LST  II 

II 

0 

0 

II 

1 

1 

2 

1 

1 

II 

1 

i 

ALL  HOURS  II 

II 

II 

II 

<1 

1 

1 

1 

1 

II 

II 

II 

n 

10,  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI- 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

DEC 

ANN 

00-02  LST  0 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

0 

0 

03-05  LST  II 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

0 

1 ; 

06-08  LST  0 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

[) 

' ) 

r, 

09-11  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i> 

0 

o 

0 

Jt 

12-34  LST  0 

1 

0 

II 

0 

0 

0 

i: 

f) 

« > 

0 

If 

15-17  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

i'< 

A 

0 

0 

18-20  LST  0 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

a 

it 

0 

■  *\ 
u 

l) 

, ) 

21-23  LST  1) 

0 

0 

0 

r\ 

0 

0 

it 

0 

II 

■J 

ALL  HOURS  If 

il 

II 

II 

II 

Y. 

a 

:'t 

V/ 

4  i.l ' i.| 1 ■ *  ji  ’ |  i  |  t  |  i  >.>  | j  j 
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operational  climatic  data  summary  supplement 


STATION:  ACAPULCO,  MEXICO 
LOCATION:  16°45’N,  99*46^ 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  9:  768056 

ELEVATION  (FEET):  16 
PERIOD:  JAN  1975-DEC  1982 


ICAO  ID.  MM.V. 
LST  -  GMT  -6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

# 

0 

# 

2 

2 

8 

11 

9 

6 

1 

1 

3 

03-05  LST 

# 

1 

0 

0 

It 

2 

6 

7 

2 

3 

1 

1 

2 

06-08  LST 

# 

It 

0 

0 

9 

1 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

9 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

# 

0 

It 

It 

0 

0 

9 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

It 

0 

0 

It 

0 

# 

1 

0 

0 

9 

9 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

9 

0 

9 

1 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

4 

4 

3 

# 

9 

1 

ALL  HOURS 

9 

# 

# 

It 

# 

1 

2 

3 

2 

1 

9 

It 

1 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

nEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

# 

1 

1 

3 

7 

12 

17 

20 

6 

9 

9 

0 

03-05  LST 

1 

1 

It 

0 

2 

7 

11 

13 

14 

5 

1 

1 

5 

06-08  LST 

1 

0 

0 

0 

2 

5 

7 

9 

8 

3 

0 

9 

3 

09-11  LST 

1 

0 

0 

1 

1 

3 

3 

5 

5 

2 

9 

0 

2 

12-14  LST 

9 

0 

0 

0 

It 

2 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

1 

15-17  LST 

9 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

5 

4 

2 

II 

0 

1 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

1 

3 

6 

10 

12 

3 

1 

ft 

3 

21-23  LST 

1 

It 

0 

0 

1 

6 

9 

14 

12 

5 

1 

1 

4 

ALL  HOURS 

1 

It 

It 

# 

1 

4 

7 

9 

9 

3 

9 

a 

9 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

1 

It 

9 

It 

It 

It 

It 

It 

1 

# 

9 

9 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

It 

It 

0 

It 

# 

0 

9 

It 

06-08  LST 

9 

It 

It 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

9 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

It 

0 

0 

0 

9 

12-14  LST 

9 

0 

0 

It 

It 

It 

0 

It 

1 

1 

0 

9 

It 

15-17  LST 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

It 

H 

0 

l 

0 

1 

9 

18-20  LST 

1 

It 

1 

9 

It 

1 

l 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

21-23  LST 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

9 

1 

1 

It 

0 

9 

l 

9 

all  HOURS 

9 

9 

It 

It 

It 

1 

A 

It 

It 

It 

1 1 

It 

9 

if 

Ki 


& 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 
SOURCE(S):  I.  USAFETAC  DATSAV  POR 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CAMPECHE,  MEXICO  STATIONS  #:  766950  ICAO  ID:  MMCP 

LOCATION:  19°51'N,  90°32'W  ELEVATION  (FEET):  31  LST  -  GMT-6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984  PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

l .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

92 

94 

99 

100 

103 

100 

97 

95 

94 

92 

90 

90 

103 

MEAN  DLY  MAX 

77 

79 

85 

87 

90 

87 

86 

86 

85 

84 

80 

78 

84 

MEAN 

72 

73 

78 

81 

83 

81 

80 

80 

80 

78 

75 

73 

78 

MEAN  DLY  MIN 

67 

67 

72 

74 

78 

77 

76 

76 

75 

74 

71 

68 

73 

EXTREME  MIN 

49 

50 

54 

56 

65 

70 

70 

68 

70 

63 

55 

50 

49 

#  DAYS  >  90 

# 

1 

9 

12 

13 

8 

5 

3 

2 

1 

t 

# 

54 

#  DAYS  <  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

2.0 

1.1 

1.5 

0.9 

5.6 

18.7 

10.9 

12.0 

13.0 

4.7 

3.7 

4.6 

46.2 

MEAN 

0.75 

0.43 

0.67 

0.35 

2.91 

7.60 

8.11 

7.60 

8.86 

4.37 

2.01 

0.75 

44.41 

MINIMUM 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

2.2 

5.7 

4.4 

3.0 

0.1 

0.0 

0.0 

28.4 

MAX  24  HR 

1.14 

0.98 

1.42 

1.81 

2.99 

5.47 

3.46 

3.03 

3.23 

2.32 

2.95 

1.73 

5.47 

#  DAYS  >  0.01 

3 

2 

1 

2 

4 

11 

16 

16 

15 

6 

4 

2 

82 

#  DAYS  >  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(2)  /  ' 

VAPOR  PRESSURE 

:  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (07  LST) 

91 

91 

92 

90 

89 

91 

93 

95 

94 

93 

94 

93 

92 

RH  (13  LST) 

61 

60 

55 

49 

54 

61 

63 

67 

70 

68 

68 

67 

62 

VAPOR  PRESS 

.63 

.65 

.72 

.76 

.84 

.85 

.84 

.86 

.87 

.82 

.75 

.68 

.77 

DEWPOINT 

64 

65 

68 

70 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

69 

66 

70 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

$ESS 

$ESE 

$ESE 

$ESE 

$ESE 

SESE 

$  E 

$ESE 

$ESE 

$  N 

$  N 

$ESE 

$ESE 

MEAN  SPEED 

5 

6 

8 

8 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

MAX  (PK  GSTS) 

31 

32 

31 

33 

31 

25 

29 

27 

24 

36 

27 

24 

36 

PRESSURE  ALT 

300 

200 

300 

300 

400 

250 

150 

250 

350 

300 

200 

200 

400 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLO  COVER 

3 

4 

2 

3 

3 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

#  DAYS  TSTMS 

» 

0 

0 

I 

l 

2 

3 

3 

2 

1 

# 

1 

13 

»  DAYS  FOG 

2 

2 

l 

l 

1 

I 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

20 

REMARKS: 


*  -  DATA  NOT  AVAILABLE 
APPLICABLE  $  -  Z  CALM 


#  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
>  PVLG  DRCTN  f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (PCPN) 

3. 


1 

7 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(Z  FREQ) 

OF 

CEILING 

and/or 

VISIBILITY 

l 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

£ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

& 

00-02  LST 

9 

15 

12 

8 

5 

9 

7 

12 

7 

15 

10 

15 

10 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

■ 

06-08  LST 

36 

24 

23 

12 

15 

28 

21 

27 

32 

32 

35 

32 

26 

1 

09-11  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

r 

12-14  LST 

19 

23 

9 

10 

9 

35 

28 

29 

20 

24 

25 

21 

21 

V 

15-17  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

18-20  LST 

33 

27 

26 

23 

18 

37 

28 

37 

37 

35 

27 

32 

30 

/ 

21-23  LST 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

V 

ALL  HOURS 

25 

23 

18 

14 

12 

29 

23 

27 

25 

27 

26 

26 

23 

1 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

fc 

00-02  LST 

5 

12 

5 

6 

3 

3 

3 

ll 

4 

12 

7 

8 

7 

03-05  LST 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

27 

18 

18 

9 

9 

20 

18 

25 

23 

26 

23 

25 

20 

09-11  LST 

* 

* 

★ 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

12-14  LST 

8 

6 

3 

3 

4 

15 

7 

ii 

7 

12 

13 

15 

9 

15-17  LST 

★ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

** 

18-20  LST 

28 

18 

18 

14 

11 

20 

13 

17 

22 

19 

17 

22 

18 

K 

21-23  LST 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

£  _ 

ALL  HOURS 

18 

13 

11 

9 

7 

16 

ll 

16 

15 

18 

16 

18 

14 

[  c* 

9.  7.  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

K 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

l 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

4 

3 

3 

2 

r, 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

k> 

06-08  LST 

19 

12 

4 

2 

4 

13 

9 

15 

13 

18 

14 

14 

n 

B 

09-11  LST 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Pi 

12-14  LST 

6 

4 

2 

2 

3 

8 

5 

4 

l 

6 

7 

7 

5  I 

15-17  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

V* 

f, 

18-20  LST 

16 

9 

12 

9 

7 

11 

5 

3 

13 

n 

7 

8 

9 

>: 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

i 

ALL  HOURS 

ll 

7 

5 

4 

4 

9 

5 

7 

8 

10 

8 

8 

7 

s 

i 

10.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

f 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» i 

00-02  LST 

0 

l 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

3 

2 

0 

0 

1 

3 

i 

2 

3 

5 

3 

5 

2 

09-11  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ft 

12-14  LST 

l 

2 

l 

0 

1 

2 

0 

l 

0 

l 

2 

3 

l 

> 

p 

15-17  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

s 

18-20  LST 

0 

0 

l 

0 

1 

0 

0 

0 

l 

0 

0 

2 

0 

21-23  LST 

* 

* 

* 

A 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

1 

1 

t 

0 

1 

1 

# 

l 

i 

2 

i 

3 

l 

9 

;  C 

S  •§: 

i 

► 

L 

M  -Km** 

M  -  -  • 

1 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMEN' 


v! 


STATION:  CAMPECHE,  MEXICO 
LOCATION:  I9°51'N,  90*32'W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  766950 
ELEVATION  (FEET):  31 
PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 
00-02  LST  0  0  0  0  0  0  1  0  1 

03-05  LST  ********* 

06-08  LST  000000000 

09-11  LST  ********* 

12-14  LST  000100000 

15-17  LST  ********* 

18-20  LST  000003253 

21-23  LST  ********* 

ALL  HOURS  000*01111 

2.  Z  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


3.  Z  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 
00-02  LST  00000000 

03-05  LST  00000000 

06-08  LST  00000000 

09-11  LST  00000000 

12-14  LST  00000000 

15-17  LST  00000000 

18-20  LST  00000000 

21-23  LST  00000000 

ALL  HOURS  00000000 

4.  Z  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


TOW 


ICAO  ID:  MM CP 
LST  -  GMT  -6 


m 


REMARKS:  *  »  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  >  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  l.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2. 


5.  X 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

l 

3 

2 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

18 

12 

4 

2 

4 

12 

9 

15 

12 

09-11 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

12-14 

LST 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

l 

l 

15-17 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

18-20 

LST 

12 

6 

12 

8 

7 

8 

5 

3 

5 

21-23 

LST 

A 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

9 

6 

5 

3 

3 

7 

5 

5 

5 

6.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.  5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

0 

2 

1 

2 

0 

1 

0 

l 

0 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

6 

6 

2 

0 

1 

8 

5 

8 

8 

09-11 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

12-14 

LST 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

i 

l 

15-17 

LST 

* 

A 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

18-20 

LST 

3 

i 

l 

0 

2 

l 

l 

l 

2 

21-23 

LST 

* 

A 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

3 

3 

1 

1 

i 

4 

2 

3 

3 

7.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

0 

1 

l 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

5 

3 

l 

0 

1 

4 

3 

5 

5 

09-11 

LST 

A 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

12-14 

LST 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

l 

l 

0 

15-17 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

18-20 

LST 

2 

1 

1 

0 

2 

i 

l 

0 

2 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

# 

1 

2 

l 

2 

2 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

0 

l 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

3 

1 

0 

0 

0 

l 

l 

l 

l 

09-11 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

0 

i 

0 

15-17 

LST 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

1 

It 

0 

0 

l 

it 

it 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CHETUMAL,  MEXICO  STATIONS  #:  767500  ICAO  10:  MMC.M 

LOCATION:  18°30'N,  88°18'W  ELEVATION  (FEET):  39  LST  -  GMT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  APR  1984  PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN' 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

90 

90 

94 

94 

99 

97 

99 

97 

99 

95 

92 

90 

99 

MEAN  OLY  MAX 

81 

82 

85 

87 

89 

88 

89 

89 

87 

85 

83 

81 

86 

MEAN 

IS 

76 

80 

82 

85 

84 

84 

85 

83 

81 

78 

76 

81 

MEAN  DLY  MIN 

06 

68 

73 

75 

77 

77 

77 

77 

76 

73 

70 

67 

73 

EXTREME  MIN 

48 

48 

50 

56 

61 

64 

66 

67 

68 

59 

54 

52 

43 

#  DAYS  >  90 

0 

# 

1 

2 

9 

7 

8 

8 

4 

2 

0 

0 

41 

#  DAYS  <  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

9.6 

1.8 

2.1 

2.5 

19.5 

18.0 

15.5 

8.3 

10.2 

15.0 

6.8 

6.2 

79.3 

MEAN 

3.2 

1.0 

1.2 

1.4 

4.1 

7.3 

4.9 

3.8 

4.7 

7.4 

4.1 

4.1 

47.2 

MINIMUM 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

4.4 

3.2 

2.0 

3.1 

3.5 

1.1 

0.9 

37.6 

MAX  24  HR 

0.9 

0.2 

0.8 

0.8 

5.2 

4.0 

9.0 

1.3 

2.7 

2.0 

1.0 

2.5 

9.0 

#  DAYS  >  0.01 

9 

3 

5 

3 

7 

11 

13 

11 

12 

13 

8 

10 

105 

#  DAYS  7  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (07  LST) 

91 

90 

86 

85 

85 

88 

89 

90 

93 

95 

94 

94 

90 

RH  (13  LST) 

66 

63 

62 

59 

60 

67 

64 

64 

68 

68 

68 

68 

65 

VAPOR  PRESS 

.69 

.70 

.77 

.78 

.86 

.89 

.88 

.89 

.89 

.84 

.77 

.72 

.81 

DEWPOINT 

67 

67 

70 

71 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

70 

69 

72 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  l 

'  99.952 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

$  e 

SE 

SE 

SE 

SE 

F. 

E 

E 

E 

$  N 

$  N 

$  N 

SE 

MEAN  SPEED 

8 

10 

12 

12 

12 

11 

10 

9 

8 

6 

6 

7 

9 

MAX  (PK  GSTS) 

26 

28 

30 

40 

30 

30 

30 

26 

34 

24 

26 

24 

40 

PRESSURE  ALT 

350 

450 

350 

350 

450 

350 

300 

350 

350 

350 

350 

350 

450 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

4 

4 

3 

4 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

4 

5 

#  DAYS  TSTMS 

# 

# 

9 

9 

3 

2 

4 

5 

5 

3 

1 

9 

24 

9  DAYS  FOG 

7 

5 

2 

2 

1 

l 

3 

3 

3 

6 

6 

5 

42 

& 


i  j>«  at,  ij.  I  Vl*»  >*.  >V.'l<a'  |*.,l>.  |l/tL  aL’l’a 


tU  iL'aL  aL'at^  ih*^  i 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  1  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN  ^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  MEXICO 

3. 

77  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ( X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

20 

11 

19 

14 

26 

25 

11 

14 

14 

17 

12 

14 

17 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1 

06-08  LST 

22 

27 

28 

32 

40 

38 

27 

31 

30 

29 

26 

23 

29 

1 

09-11  LST 

28 

35 

30 

39 

54 

56 

44 

57 

56 

49 

37 

33 

43 

J 

12-14  LST 

44 

43 

22 

23 

29 

46 

40 

51 

59 

58 

53 

51 

44 

1 

15-17  LST 

27 

22 

7 

10 

10 

25 

22 

28 

32 

35 

24 

29 

23 

M 

18-20  LST 

13 

14 

8 

11 

12 

22 

17 

14 

18 

19 

15 

16 

15 

> 

21-23  LST 

10 

17 

12 

12 

18 

20 

7 

12 

10 

11 

14 

16 

13 

• 

ALL  HOURS 

26 

27 

19 

22 

28 

37 

29 

35 

38 

37 

30 

30 

30 

I 

it 

8.  X  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

l 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

> 

00-02  LST 

11 

5 

9 

3 

19 

19 

5 

11 

9 

10 

4 

9 

10 

• 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

; 

06-08  LST 

11 

11 

11 

8 

12 

17 

9 

9 

16 

20 

16 

14 

13 

* 

09-11  LST 

7 

7 

4 

3 

3 

12 

3 

3 

6 

17 

14 

14 

8 

12-14  LST 

6 

3 

2 

2 

2 

10 

4 

3 

6 

8 

7 

7 

5 

; 

15-17  LST 

2 

2 

9 

1 

1 

6 

1 

1 

3 

4 

2 

3 

2 

1 

18-20  LST 

3 

3 

2 

3 

3 

9 

5 

3 

4 

7 

5 

4 

4 

j 

21-23  LST 

2 

5 

2 

3 

2 

9 

2 

2 

3 

2 

3 

5 

3 

P 

ALL  HOURS 

6 

5 

4 

4 

5 

11 

4 

4 

7 

10 

8 

8 

6 

# 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

0 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

i* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

7 

7 

4 

2 

2 

4 

5 

5 

7 

10 

9 

7 

6 

09-11  LST 

3 

2 

# 

# 

# 

4 

1 

1 

l 

4 

4 

4 

2 

| 

12-14  LST 

2 

1 

# 

l 

1 

2 

# 

9 

2 

1 

1 

2 

l 

( 

15-17  LST 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

# 

9 

1 

2 

1 

1 

l 

> 

J 

18-20  LST 

1 

1 

# 

1 

# 

l 

1 

1 

2 

1 

1 

l 

l 

f 

n 

21-23  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

3 

1 

1 

0 

l 

» 

ALL  HOURS 

3 

2 

1 

l 

l 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

* 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

K 

00-02  LST 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

9 

fi 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

E 

06-08  LST 

3 

1 

1 

1 

9 

# 

l 

1 

2 

1 

4 

2 

1 

r 

09-11  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

0 

0 

0 

# 

# 

■ 

12-14  LST 

9 

0 

# 

# 

0 

0 

(7 

0 

# 

9 

0 

# 

9 

| 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

i 

18-20  LST 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

ALL  HOURS 

l 

* 

# 

1 

# 

9 

9 

0 

9 

# 

1 

1 

9 

w- 


A  /.  /  Vt 


y. 


WW 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  CHETUMAL,  MEXICO  STATIONS  #:  767500  ICAO  ID:  MMCM 

LOCATION:  18°30'N,  88’18'W  ELEVATION  (FEET):  39  LST  -  GMT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984  PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1982 


l.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

1 

l 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

# 

0 

0 

# 

0 

t 

9 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

p 

» 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

f 

# 

It 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

2.  Z 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

6 

2 

3 

1 

8 

5 

2 

11 

6 

1 

2 

4 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

2 

2 

9 

2 

2 

13 

2 

4 

8 

9 

2 

3 

4 

09-11 

LST 

2 

2 

0 

1 

1 

8 

2 

1 

4 

5 

9 

4. 

2 

3 

12-14 

LST 

3 

2 

0 

0 

1 

9 

2 

3 

6 

5 

3 

2 

3 

15-17 

LST 

3 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

1 

5 

5 

2 

4 

3 

18-20 

LST 

3 

1 

2 

2 

l 

7 

2 

1 

4 

4 

2 

3 

3 

21-23 

LST 

2 

4 

1 

2 

3 

10 

3 

2 

6 

2 

3 

3 

3 

ALL  HOURS 

3 

2 

l 

1 

1 

8 

2 

2 

6 

5 

2 

3 

3 

3.  X 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ  OF 

SURF.iCE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

l 

1 

l 

1 

# 

l 

0 

1 

0 

0 

0 

It 

09- 11 

LST 

0 

1 

2 

1 

l 

0 

1 

0 

1 

# 

0 

# 

1 

12-14 

LST 

0 

0 

2 

1 

# 

0 

1 

0 

l 

1 

# 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

l 

l 

2 

1 

1 

l 

l 

1 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

l 

1 

l 

1 

# 

1 

l 

0 

lit 

It 

1 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5 


MI  =■  STATUTE  MILES 


SOORCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2. 

3. 


5.  X 

FREQ 

OF 

CEILING 

and/or 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

1 

1 

1 

l 

2 

0 

1 

2 

0 

2 

3 

1 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

* 

A 

* 

A 

A 

06-08 

LST 

7 

5 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

7 

8 

8 

7 

5 

09-11 

LST 

2 

l 

# 

9 

0 

2 

9 

l 

1 

2 

2 

3 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

9 

1 

1 

2 

9 

# 

2 

1 

9 

l 

1 

15-17 

LST 

1 

9 

0 

0 

0 

1 

9 

# 

1 

1 

9 

1 

I 

18-20 

LST 

9 

1 

# 

1 

I 

9 

1 

1 

2 

l 

9 

l 

l 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

l 

0 

l 

3 

1 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

1 

l 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

6.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

1 

1 

1 

l 

1 

0 

1 

l 

0 

2 

3 

1 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

06-08 

LST 

7 

5 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

4 

09-11 

LST 

2 

# 

# 

# 

0 

l 

9 

9 

0 

l 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

9 

9 

1 

9 

0 

1 

# 

15-17 

LST 

1 

# 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

1 

1 

# 

1 

# 

18-20 

LST 

# 

# 

# 

9 

9 

0 

0 

0 

9 

1 

0 

9 

9 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

l 

1 

0 

0 

9 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 
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9 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

2 

1 

7.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

Ml: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

l 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

l 

1 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

5 

3 

l 

l 

l 

1 

2 

2 

3 

3 

5 

3 

2 

09-11 

LST 

1 

I 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

0 

9 

9 

1 

# 

12-14 

LST 

# 

0 

9 

9 

0 

1 

9 

0 

9 

9 

0 

9 

15-17 

LST 

9 

9 

0 

0 

0 

# 

9 

9 

0 

9 

0 

9 

# 

18-20 

LST 

0 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

9 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

l 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

9 

ALL  HOURS 

1 

1 

9 

9 

9 

# 

# 

l 

1 

1 

1 

l 

l 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

# 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

2 

1 

# 

9 

# 

0 

l 

l 

l 

i 

2 

l 

i 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

9 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

*  0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

ALL  HOURS 

# 

9 

# 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  GUADALAJARA,  MEXICO  STATIONS  t:  766131  ICAO  iD:  MMOL 

LOCATION:  20°31'N,  103°19'W  ELEVATION  (FEET):  'V  1 2  LST  -  CMT-6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984  PERIOD:  JAN  1975-DEC  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEV 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

l .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

83 

86 

93 

95 

100 

97 

93 

86 

88 

88 

84 

84 

100 

MEAN  OLY  MAX 

76 

78 

84 

87 

89 

86 

81 

81 

81 

80 

78 

76 

81 

MEAN 

59 

62 

68 

71 

74 

74 

70 

70 

70 

68 

63 

60 

68 

MEAN  DLY  MIN 

43 

46 

49 

54 

57 

62 

62 

61 

61 

57 

48 

46 

54 

EXTREME  MIN 

32 

32 

39 

37 

37 

48 

50 

47 

45 

43 

36 

32 

32 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

1 

5 

9 

7 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

9  DAYS  <  32 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

9  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

4.1 

1.1 

1.1 

0.8 

2.4 

9.4 

16.5 

10.6 

11.5 

5.3 

3.8 

A 

41.4 

MEAN 

0.59 

0.16 

0.20 

0.20 

1.10 

6.29 

10.36 

8.35 

5.99 

2.01 

0.51 

0 .24 

36.01 

MINIMUM 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

5.9 

3.4 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

28.7 

MAX  24  HR 

1.30 

1.02 

0.98 

0.67 

1.34 

2.76 

2.72 

2.60 

2.17 

2.32 

1.0b 

2.09 

2.76 

9  DAYS  >  0.01 

3 

2 

1 

1 

3 

14 

21 

21 

17 

7 

3 

1 

94 

#  DAYS  >  0.5 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (07  LST) 

82 

80 

70 

64 

65 

82 

92 

92 

92 

89 

87 

87 

82 

RH  (16  LST) 

32 

28 

23 

21 

23 

38 

51 

51 

49 

41 

35 

35 

36 

VAPOR  PRESS 

.27 

.28 

.28 

.28 

.33 

.48 

.54 

.54 

.53 

.45 

.35 

.32 

.40 

DEWPOINT 

42 

43 

42 

43 

46 

56 

60 

60 

60 

55 

48 

46 

51 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

$  w 

$  u 

$  W 

$  w 

$  w 

$  w 

$  w 

$  w 

$  E 

$  E 

$  w 

$  w 

$  w 

MEAN  SPEED 

3 

4 

6 

6 

6 

5 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

MAX  (PR  GSTS) 

25 

30 

30 

40 

30 

40 

40 

30 

40 

30 

30 

35 

40 

PRESSURE  ALT 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

6 

6 

5 

4 

2 

3 

4 

#  DAYS  TSTMS 

9 

9 

It 

1 

2 

10 

15 

12 

7 

2 

1 

# 

51 

9  DAYS  FOG 

10 

5 

2 

1 

l 

4 

7 

r, 

13 

13 

14 

13 

91 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Ann 

■3 


1 


AIDS  271 


STATION  CLIMATIC  SUMMARIES  LATIN  AHERICACU)  AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL  APPLICATIONS  CENTER  SCOTT  AFB 
IL  NOV  87  USAFETAC/DS-87/822 


4/S 


UNCLASSIFIED 


F/G  4/2 


>iV»  «♦».«* 


,M.I 


REMARKS: 


*  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  TRAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  Z  CALM  >  PVLG  ORCTN  f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


SOURCE(S): 


1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (PCPN) 


T.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(Z  FREQ) 

1  OF 

CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

5 

4 

3 

3 

03-05 

LST 

6 

3 

0 

1 

0 

4 

8 

8 

10 

5 

06-08 

LST 

13 

7 

2 

2 

3 

8 

13 

18 

23 

26 

09-11 

LST 

10 

4 

1 

# 

1 

6 

15 

15 

19 

16 

12-14 

LST 

4 

# 

# 

1 

# 

4 

6 

6 

7 

5 

15-17 

LST 

4 

1 

0 

1 

# 

2 

2 

3 

3 

1 

18-20 

LST 

2 

1 

# 

# 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

21-23 

LST 

2 

l 

0 

# 

It 

2 

3 

3 

3 

1 

ALL  HOURS 

5 

2 

1 

1 

1 

4 

7 

8 

9 

7 

8.  Z 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

2 

1 

2 

1 

03-05 

LST 

5 

3 

0 

1 

0 

1 

1 

# 

3 

3 

06-08 

LST 

13 

6 

2 

2 

3 

4 

4 

9 

11 

22 

09-11 

LST 

9 

4 

1 

# 

1 

1 

4 

2 

4 

11 

12-14 

LST 

4 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

1 

# 

l 

15-17 

LST 

2 

t 

0 

1 

# 

l 

I 

1 

1 

# 

18-20 

LST 

1 

t 

# 

# 

l 

1 

1 

# 

0 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

0 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

ALL  HOURS 

4 

2 

1 

1 

l 

1 

2 

2 

3 

5 

9.  Z 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

l 

1 

1 

0 

03-05 

LST 

4 

2 

0 

l 

0 

1 

1 

» 

2 

1 

06-08 

LST 

9 

4 

1 

l 

2 

2 

2 

4 

5 

14 

09-11 

LST 

5 

3 

# 

# 

# 

# 

2 

# 

2 

6 

12-14 

LST 

3 

# 

I 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

15-17 

LST 

l 

# 

0 

1 

# 

1 

I 

# 

1 

# 

18-20 

LST 

# 

# 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

0 

1 

21-23 

LST 

l 

0 

0 

0 

0 

I 

1 

# 

# 

# 

ALL  HOURS 

3 

1 

I 

l 

# 

l 

l 

1 

1 

3 

10.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

# 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

03-05 

LST 

l 

1 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

It 

06-08 

LST 

2 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

5 

09-11 

LST 

# 

l 

# 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

2 

12-14 

LST 

# 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

It 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

It 

21-23 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

1 

« 

# 

# 

It 

# 

# 

1 

i  i  I  |  I  »  *  il'f*  i 


% 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  GUADALAJARA,  MEXICO 
LOCATION:  20#31N,  103*19^ 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  #:  766131 

ELEVATION  (FEET):  5012 
PERIOD:  JAN  1975-DEC  1982 


ICAO  ID:  MMGL 
LST  -  GMT  -6 


1.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  <2  FREQ) 

OF 

THUNDERSTORMS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

9 

8 

2 

1 

0 

0 

2 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

6 

7 

3 

0 

0 

0 

2 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

t 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

9 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

5 

3 

2 

# 

# 

# 

1 

18-20  LST 

# 

1 

# 

# 

2 

7 

9 

6 

6 

1 

1 

f 

3 

21-23  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

6 

10 

6 

4 

1 

# 

0 

2 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

1 

3 

5 

4 

2 

1 

9 

# 

1 

2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

» 

0 

# 

* 

12 

20 

14 

8 

3 

3 

2 

5 

03-05  LST 

1 

1 

1 

* 

# 

11 

18 

13 

9 

2 

1 

2 

5 

06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


I 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

s'! 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

$1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

)  i 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

¥ 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

¥ 

4.  Z 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND  SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS): 

$ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

If 

03-05 

LST 

« 

1 

0 

1 

f 

1 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

I 

S' 

06-08 

LST 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

» 

if 

!  09-11 

LST 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

'  ». 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

l 

0 

# 

> 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

f 

0 

9 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

I 

ir 

18-20 

LST 

# 

# 

# 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

R! 

21-23 

LST 

I 

1 

2 

1 

I 

1 

1 

# 

0 

0 

* 

I 

1 

l! 

!  ALL  HOURS 

# 

# 

f 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

If 

# 

9 

V _>.v 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI-  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2. 

3. 


.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI 


JAN  FEB  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MONTERREY,  MEXICO 
LOCATION:  25,47'N,  100‘06'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  #:  763940 

ELEVATION  (FEET):  1269 
PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


ICAO  ID:  MMMY 
LST  -  GMT- 6 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

94 

95 

100 

100 

104 

106 

104 

103 

101 

97 

95 

95 

106 

MEAN  DLY  MAX 

69 

73 

82 

86 

89 

93 

94 

94 

89 

82 

75 

70 

83 

MEAN 

58 

61 

69 

74 

78 

82 

83 

82 

79 

72 

65 

59 

72 

MEAN  DLY  MIN 

47 

49 

58 

64 

69 

72 

73 

73 

70 

63 

55 

49 

62 

EXTREME  MIN 

32 

34 

43 

50 

57 

63 

66 

68 

61 

47 

36 

36 

32 

#  DAYS  >  90 

1 

2 

5 

9 

15 

21 

25 

23 

14 

4 

1 

1 

121 

#  DAYS  <  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

4.1 

5.5 

2.9 

4.2 

4.0 

10.0 

8.2 

17.9 

21.2 

13.3 

4.1 

5.0 

51.6 

MEAN 

0.67 

0.67 

0.43 

1.06 

1.42 

1.93 

2.32 

4.68 

6.15 

3.66 

0.91 

0.51 

20.47 

MINIMUM 

0.0 

T 

0.0 

T 

0.1 

T 

0.0 

T 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

3.3 

MAX  24  HR 

1.65 

0.87 

1.81 

1.46 

1.85 

3.11 

2.87 

11.46 

6.69 

4.45 

1.77 

0.83 

11.46 

#  DAYS  >  0.01 

6 

5 

4 

5 

7 

6 

8 

9 

10 

6 

6 

6 

79 

#  DAYS  >  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.1 

#  DAYS  >1.5 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (07  LST) 
RH  (16  LST) 
VAPOR  PRESS 
DEWPOINT 


83 

51 

.34 

46 


82 

49 

.35 

47 


81 

44 

.44 

54 


84 

49 

.55 

60 


88 

52 

.68 

66 


88 

49 

.73 

69 


85 

45 

.72 

68 


87 

46 

.73 

69 


90 

50 

.70 

67 


90 

55 

.59 

62 


86 

52 
.44 

53 


84 

50 

.34 

47 


86 

49 

.56 

60 


5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 
MAX  (PK  GSTS) 
PRESSURE  ALT 


$  ESE  $  E 
8  8 
50  50 


E 

8 

50 


E 

9 

48 


E 

9 

38 


E 

9 

36 


E 

9 

38 


E 

8 

40 


E 

7 

35 


6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 


CLD  COVER 
#  DAYS  TSTMS 
»  DAYS  FOG 


JAN 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


$  E 

$  E 

$  NNW 

E 

7 

7 

7 

8 

45 

43 

42 

50 

1650 

1650 

1800 

1800 

5 

4 

4 

4 

1 

9 

# 

18 

6 

8 

7 

69 

OCT 

NOV 

DEC 

ann 

a 


I 


Si 


^  . 
fV 


I 


> 


Si 


■*  *.l  g_)  ^lj-1  »,l 


mmmrzwurv  marunwr 


mwnur 


mwromwvwww 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  Z  CALM  >  PVLG  DRCTN  f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (PCPN) 

3. 


7 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(Z  FREQ) 

OF 

CEILING 

and/or  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

25 

24 

15 

20 

21 

12 

7 

11 

11 

23 

19 

19 

17 

03-05 

LST 

30 

28 

23 

26 

38 

29 

19 

20 

24 

30 

30 

27 

27 

06-08 

LST 

33 

34 

33 

36 

54 

56 

42 

38 

43 

48 

39 

35 

41 

09-11 

LST 

29 

30 

27 

36 

47 

45 

33 

35 

37 

40 

31 

26 

35 

12-14 

LST 

22 

23 

14 

19 

26 

12 

9 

7 

12 

20 

18 

17 

17 

15-17 

LST 

19 

19 

6 

9 

10 

4 

3 

4 

7 

10 

11 

15 

10 

18-20 

LST 

17 

16 

7 

7 

6 

4 

3 

5 

6 

8 

11 

17 

9 

21-23 

LST 

20 

21 

8 

13 

9 

5 

3 

5 

9 

11 

11 

17 

11 

ALL  HOURS 

24 

24 

17 

21 

26 

21 

16 

16 

19 

24 

21 

22 

21 

8.  Z 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

17 

7 

9 

9 

3 

3 

6 

5 

6 

10 

13 

8 

03-05 

LST 

21 

21 

10 

13 

17 

5 

8 

7 

11 

12 

19 

15 

13 

06-08 

LST 

21 

26 

17 

23 

36 

22 

18 

13 

24 

28 

26 

25 

23 

09-11 

LST 

19 

21 

13 

18 

21 

8 

7 

7 

11 

11 

19 

19 

14 

12-14 

LST 

14 

13 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

3 

5 

8 

9 

6 

15-17 

LST 

10 

10 

5 

3 

3 

1 

2 

l 

2 

3 

5 

8 

4 

18-20 

LST 

11 

9 

4 

3 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

5 

10 

4 

21-23 

LST 

12 

14 

4 

4 

3 

2 

l 

2 

3 

3 

6 

10 

5 

ALL  HOURS 

15 

16 

8 

10 

12 

6 

6 

5 

8 

9 

12 

14 

10 

9.  Z 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  Mis 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

13 

13 

5 

5 

5 

2 

2 

3 

4 

3 

6 

8 

6 

03-05 

LST 

15 

13 

6 

7 

9 

2 

3 

4 

8 

5 

13 

10 

8 

06-08 

LST 

16 

18 

11 

14 

18 

10 

8 

5 

12 

14 

17 

15 

13 

09-11 

LST 

13 

14 

8 

11 

11 

3 

3 

3 

5 

7 

12 

12 

8 

12-14 

LST 

10 

10 

4 

4 

4 

1 

1 

# 

1 

3 

4 

6 

4 

15-17 

LST 

7 

8 

3 

3 

2 

1 

l 

1 

1 

2 

3 

6 

3 

18-20 

LST 

8 

7 

4 

2 

2 

1 

l 

l 

1 

1 

4 

7 

3 

21-23 

LST 

9 

10 

3 

3 

2 

l 

l 

l 

2 

2 

5 

8 

4 

ALL  HOURS 

11 

12 

6 

6 

7 

3 

3 

2 

4 

5 

8 

9 

6 

io.  ; 

l  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

1 

1 

0 

0 

I 

# 

l 

1 

0 

l 

l 

1 

03-05 

LST 

3 

2 

I 

l 

# 

# 

9 

9 

1 

1 

3 

1 

1 

06-08 

LST 

2 

2 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

# 

* 

1 

2 

l 

09-11 

LST 

I 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

9 

0 

0 

# 

1 

# 

12-14 

LST 

9 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

# 

0 

15-17 

LST 

9 

# 

0 

0 

9 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20 

LST 

l 

9 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

# 

21-23 

LST 

2 

# 

i 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

l 

ALL  HOURS 

1 

l 

# 

» 

9 

# 

0 

9 

# 

# 

l 

l 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5 


MI  -  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAPETAC  DATSAV  POR 

2. 

3. 


5"«  t  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

11 

11 

4 

5 

3 

03-05 

LST 

14 

12 

4 

6 

6 

06-08 

LST 

15 

16 

10 

10 

12 

09-11 

LST 

12 

12 

6 

8 

8 

12-14 

LST 

9 

8 

3 

3 

2 

15-17 

LST 

6 

7 

3 

2 

1 

18-20 

LST 

8 

7 

3 

1 

2 

21-23 

LST 

8 

8 

3 

2 

2 

ALL  HOURS 

10 

10 

5 

5 

5 

6.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

9 

9 

3 

2 

2 

03-05 

LST 

12 

10 

3 

4 

3 

06-08 

LST 

12 

12 

7 

7 

7 

09-11 

LST 

10 

9 

4 

5 

3 

12-14 

LST 

7 

4 

2 

2 

1 

15-17 

LST 

4 

5 

2 

1 

L 

18-20 

LST 

6 

4 

3 

1 

l 

21-23 

LST 

7 

6 

3 

1 

l 

ALL  HOURS 

8 

7 

3 

3 

2 

7.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

7 

4 

2 

l 

# 

03-05 

LST 

5 

6 

2 

2 

l 

06-08 

LST 

7 

6 

3 

3 

2 

09-11 

LST 

2 

3 

# 

1 

# 

12-14 

LST 

1 

1 

# 

l 

# 

15-17 

LST 

l 

# 

1 

0 

# 

18-20 

LST 

2 

2 

1 

0 

# 

21-23 

LST 

4 

2 

1 

# 

# 

ALL  HOURS 

4 

3 

l 

l 

1 

8.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

JAN 

FEB  1 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

l 

0 

# 

0 

0 

03-05 

LST 

l 

l 

0 

# 

# 

06-08 

LST 

1 

1 

# 

# 

# 

09-11 

LST 

# 

1 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

# 

# 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

1 

# 

# 

0 

0 

21-23 

LST 

1 

# 

# 

0 

# 

JUN  JUL  AUG 

2  2  3 

12  3 

6  6  3 

2  3  2 

1  1  # 

1  l  1 

1  l  l 

1  1  1 

2  2  2 


JUN  JUL  AUG 

1  1  2 

1  l  2 

3  2  2 

1  1  1 

1  #  0 

#  1  1 

1  #  I 

1  1  l 

1  1  1 


JUN  JUL  AUG 

l  #  l 

#  1  1 

#  #  # 

#  0  I 

0  0  0 

0  0# 
#00 

#  #  # 

#  #  # 


JUN  JUL  AUG 

0  #  0 

0  0  0 

#00 

»  0  # 

0  0  0 

0  0# 

0  0  0 

0  0  0 


ALL  HOURS  l####On# 


j 


SEP  0 


3 

7 

9 

3 

1 

1 
1 

2 
3 


SEP  0< 

3  1 

3  1 

1  1 

#  i 

#  C 

#  ( 

0  c 

0  i 

1  1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  OAXACA,  MEXICO  STATIONS  #:  767755  ICAO  ID:  MM  OX 

LOCATION:  H'OO'N,  96#44’W  ELEVATION  (FEET):  5012  LST  *  GMT-6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984  PERIOD:  JAN  1975-DEC  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

90 

90 

94 

95 

95 

92 

95 

92 

88 

90 

88 

86 

95 

MEAN  DLY  MAX 

80 

81 

86 

87 

87 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

82 

MEAN 

67 

69 

74 

76 

77 

73 

72 

72 

72 

72 

69 

68 

72 

MEAN  DLY  MIN 

49 

52 

57 

61 

63 

62 

61 

60 

61 

59 

55 

52 

58 

EXTREME  MIN 

40 

39 

45 

50 

54 

54 

55 

54 

50 

48 

45 

41 

39 

#  DAYS  >  90 

9 

# 

3 

5 

5 

9 

1 

1 

0 

9 

0 

0 

15 

#  DAYS  <  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

0.9 

0.8 

2.1 

4.3 

6.1 

9.1 

8.8 

9.6 

13.5 

3.6 

1.0 

0  9 

35.3 

MEAN 

0.12 

0.12 

0.43 

1.26 

3.15 

5.03 

4.02 

3.66 

5.55 

1.73 

0.35 

0.16 

25.59 

MINIMUM 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

1.5 

2.0 

1.4 

1.8 

0.1 

0.0 

0.0 

16.5 

MAX  24  HR 

0.47 

0.67 

1.02 

1.93 

1.81 

3.31 

3.15 

2.36 

1.89 

1.26 

0.67 

0.47 

3.31 

#  DAYS  >  0.01 

1 

1 

2 

6 

10 

15 

16 

16 

19 

7 

2 

1 

96 

9  DAYS  >0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9  DAYS  >  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  1 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (07  LST) 

80 

77 

75 

76 

78 

83 

84 

84 

87 

84 

81 

81 

81 

RH  (15  LST) 

35 

33 

28 

39 

36 

47 

49 

48 

51 

44 

38 

38 

41 

VAPOR  PRESS 

.32 

.33 

.35 

.39 

.45 

.50 

.48 

.48 

.50 

.46 

.38 

.35 

.42 

DEWPOINT 

46 

47 

48 

51 

55 

58 

57 

57 

58 

56 

50 

48 

53 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT /KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE  . 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

$  NNE 

$  NNE 

$  s 

$  s 

$  s 

$  NNE 

$  NNE 

$  NNE 

$  N 

$  NNW 

$  NNE 

$  NNE 

S  NNE 

MEAN  SPEED 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

MAX  (PK  GSTS) 

25 

25 

25 

30 

30 

25 

23 

20 

22 

25 

20 

25 

30 

PRESSURE  ALT 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

2 

2 

2 

3 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

4 

#  DAYS  TSTMS 

0 

0 

9 

9 

9 

9 

# 

# 

# 

9 

0 

9 

2 

#  DAYS  FOG 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

9 

It 

9 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

n,p,p 


^»V 


«« r. 


vs.oy: 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY ,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN  f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  l.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (PCPN) 

3. 


. .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI) 


JAN  FEB  MAR  APR 


>4 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


IAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO' 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3 

6 

4 

4 

7 

4 

3 

1 

5 

4 

4 

9 

4 

3 

5 

5 

2 

4 

6 

3 

1 

4 

5 

2 

4 

5 

2 

# 

3 

5 

3 

6 

8 

2 

0 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

8 

5 

3 

5 

7 

3 

2 

3 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


9.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR 
00-02  LST  *  *  *  * 

03-05  LST  *  *  *  * 

06-08  LST  #001 

09-11  LST  #111 

12-14  LST  #  #  #  # 

15-17  LST  #100 

18-20  LST  ##10 

21-23  LST  *  *  *  * 

ALL  HOURS  #  #  #  # 

10.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LSI 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


* 


STATION:  OAXACA,  MEXICO  STATIONS  #:  767755  ICAO  ID:  MMOa 

LOCATION:  17*00'N,  96°44'W  ELEVATION  (FEET):  5012  LST  -  GMT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984  PERIOD:  JAN  1975-DEC  1982 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

9 

0 

# 

0 

9 

# 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

9 

# 

# 

0 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

l 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

0 

0 

9 

9 

# 

# 

9 

9 

* 

# 

# 

9 

9 

<M 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

0 

l 

3 

2 

2 

l 

# 

1 

# 

1 

09-11 

LST 

0 

# 

0 

# 

9 

2 

1 

l 

1 

1 

0 

0 

1 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

# 

1 

1 

2 

5 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

2 

18-20 

LST 

0 

l 

2 

3 

8 

7 

3 

5 

5 

1 

1 

0 

3 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•k 

* 

* 

ALL  HOURS 

0 

# 

# 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

l 

9 

1 

3.  X 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21  23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

l 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

// 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

l 

0 

0 

# 

0 

9 

12-14 

LST 

# 

0 

t 

9 

0 

# 

9 

9 

0 

# 

0 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

1 

l 

1 

l 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

18-20 

LST 

0 

1 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

in 

# 

9 

9 

9 

9 

9 

# 

9 

9 

9 

# 

V>  | 


'Vl^\Jm^rw^JW^JWvw 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  l.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2. 

3. 


5^  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

*  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

*  * 

* 

* 

* 

4> 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

#  0 

0 

1 

2 

1 

1 

# 

1 

09-11 

LST 

#  I 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

12-14 

LST 

I  # 

# 

# 

1 

0 

1 

1 

# 

15-17 

LST 

#  1 

0 

0 

# 

> 

> 

1 

1 

18-20 

LST 

I  # 

1 

0 

I 

# 

0 

1 

2 

21-23 

LST 

*  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

#  # 

» 

# 

1 

* 

1 

1 

1 

6.  X 

FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1 

.5  MI 

: 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

*  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

*  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

#  0 

0 

1 

l 

1 

1 

# 

1 

09-11 

LST 

#  I 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

12-14 

LST 

#  # 

# 

# 

1 

0 

# 

# 

# 

15-17 

LST 

#  1 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

1 

18-20 

LST 

#  # 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

*  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

#  # 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


OCT 

* 

* 

# 

# 

# 

0 

0 

* 

I 


OCT 

* 

* 

# 

f 

# 

0 

0 

* 

# 


NOV 

* 

* 

1 

I 

# 

# 

0 

* 

# 


NOV 

* 

* 

1 

1 

# 

# 

0 

* 

# 


DEC 

* 

* 

1 

# 

# 

# 

0 

* 

# 


DEC 

* 

* 

1 

> 

U 

i 

0 

* 

* 


ANN 


ANN 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

* 

* 

# 

# 

0 

0 

# 

* 

f 


FEB 

* 

* 

0 

0 

0 

# 

0 

* 

# 


MAR 

* 

* 

0 

# 

0 

0 

0 

* 

# 


APR 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


MAT 

* 

* 

0 

0 

0 

# 

0 

* 

# 


JUN 

* 

* 

# 

0 

0 

0 

# 

* 

# 


JUL 

* 

* 

I 

0 

# 

0 

0 

# 

f 


AUG 

* 

* 

0 

# 

0 

0 

0 

* 

# 


SEP 

* 

* 

# 

0 

0 

# 

0 

* 

I 


OCT 

* 

* 

# 

0 

0 

0 

0 

* 

# 


NOV 

* 

* 

0 

# 

0 

0 

0 

* 

# 


DEC 

* 

* 

0 

0 

# 

0 

0 

* 

# 


ANN 


0 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 


JAN 

* 

* 

# 

I 

0 

0 

0 

* 


FEB 

* 

* 

0 

0 

0 

# 

0 

* 


MAR 

* 

* 

0 

# 

0 

0 

0 

* 


APR 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 


MAY 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 


JUN 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 


JUL 

* 

* 

0 

0 

# 

0 

0 

* 


AUG 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 


SEP 

* 

* 

0 

0 

0 

# 

0 

* 


OCT 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 


NOV 

* 

* 

0 

# 

0 

0 

0 

* 


DEC 

* 

* 

0 

0 

# 

0 

0 

* 


ANN 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 


ALL  HOURS 


0  0  0 


0  tf  0 


0 


9 


>i 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


v 


STATION:  PUEBLA  MEXICO 
LOCATION:  19*08  N,  98*22  'W 
PREPARED  BY  USAFBTAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  #:  766850 

ELEVATION  (FEET):  7333 
PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


ICAO  ID:  MMnB 
LST  -  GMT  -6 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  AFN 


82 

84 

85 

88 

91 

84 

86 

79 

86 

87 

87 

79 

91 

63 

67 

73 

75 

74 

70 

69 

68 

68 

68 

66 

63 

69 

56 

59 

64 

66 

67 

65 

62 

62 

62 

61 

59 

57 

62 

48 

49 

54 

58 

61 

60 

56 

56 

56 

55 

50 

50 

55 

33 

28 

32 

39 

45 

43 

50 

42 

41 

40 

35 

32 

28 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  (INCHES) 

4.4 

1.2 

1.6 

2.0 

10.2 

12.2 

10.7 

11.3 

10.0 

9.5 

1.8 

1.5 

41.7 

0.3 

0.3 

0.4 

1.1 

3.3 

6.7 

7.0 

5.6 

6.1 

2.5 

1.0 

0.4 

34.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1. 1 

1.4 

3.7 

3.7 

3.3 

0.8 

0.0 

0.0 

22.4 

1.1 

1.2 

1.4 

1.0 

2.9 

2.9 

3.5 

2.4 

1.9 

1.7 

1.5 

0.8 

3.5 

1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 
MEAN  DLY  MAX 
MEAN 

MEAN  DLY  MIN 
EXTREME  MIN 

#  DAYS  £  90 

#  DAYS  <_  32 

#  DAYS  <  0 


MAXIMUM  4.4  1.2  1.6  2.0  10.2  12.2  10.7  11.3  10.0  9.5 

MEAN  0.3  0.3  0.4  1.1  3.3  6.7  7.0  5.6  6.1  2.5 

MINIMUM  0.0  0.0  0.0  0.0  1.1  1.4  3.7  3.7  3.3  0.8 

MAX  24  HR  1.1  1.2  1.4  1.0  2.9  2.9  3.5  2.4  1.9  1.7 

#  DAYS  £  0.01  1  1  2  4  11  19  20  19  23  9 

#  DAYS  ^  0.5  ********** 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  0000000000 

MAXIMUM  0000000000 

MAX  24  HR  0000000000 

#  DAYS  £  0.1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

#  DAYS  £  1.5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 

RH  (04  LST)  85  82  80  82  84  87  89  89  91  89 

RH  (13  LST)  52  54  49  48  51  60  71  59  61  58 

VAPOR  PRESS  .31  .33  .38  .40  .43  .46  .43  .43  .44  .41 

DFWPOINT  44  46  50  52  54  55  54  54  54  52 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KN07S)  /  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


0  0 

0  c 

0  0 

0  0 

0  0 


88  87  86 

55  54  55 

.36  .33  .39 

49  46 


PVLG  DRCTN 

SSE 

S 

S 

SSE 

S 

SSE 

SSE 

SSE 

SSW 

S 

SSW 

S 

S 

MEAN  SPEED 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

MAX  (PK  GSTS) 

31 

30 

32 

39 

50 

32 

35 

43 

28 

27 

32 

26 

50 

PRESSURE  ALT 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

- 

2 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

#  DAYS  TSTMS 

0 

0 

0 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

It 

0 

6 

#  DAYS  FOG 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

l 

1 

2 

2 

1 

1 

17 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

REMARKS :  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 

APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN  {  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


SOURCE(S): 


USAFETAC  DATSAV  POR 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


m 


STATION:  PUEBLA,  MEXICO 
LOCATION:  19*08%  98*22 'w 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  #:  766850 

ELEVATION  (FEET):  7353 
PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
00-02  LST  0000000000 

03-05  LST  ********** 

06-08  LST  0000000000 

09-11  LST  ********** 

12-14  LST  0000000000 

15-17  LST  ********** 

18-20  LST  0002202021 

21-23  LST  ********** 

ALL  HOURS  OOO##O#O0# 

2.  Z  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


3.  Z  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
00-02  LST  0000000000 

03-05  LST  ********** 

06-08  LST  0000000000 

09-11  LST  ********** 

12-14  LST  0000000000 

15-17  LST  ********** 

18-20  LST  0000000000 

21-23  LST  ********** 

ALL  HOURS  0000000000 

4.  Z  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 

L  hours 


ICAO  ID:  MMPH 
LST  -  GMT  -« 


KWKS 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  OATSAV  FOR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (PCPN) 

3. 


;pi£ RATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  TAPACHULA,  MEXICO 
LOCATION:  14°48'N,  92°22'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR 

1984 

STATIONS  #;  769040 

ELEVATION  (FEET):  9; 
PERIOD:  JAN  1973-DEC 

1982 

ICaO 

'.ST 

TO;  MM3? 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

‘  OCT 

NOV  ' 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (,°F) 

EXTREME  MAX 

95 

95 

97 

99 

98 

99 

99 

99 

97 

95 

95 

•■>5 

99 

MEAN  OLY  MAX 

39 

90 

92 

91 

91 

89 

90 

89 

88 

89 

89 

09 

90 

MEAN 

34 

35 

86 

87 

86 

84 

85 

85 

84 

34 

35 

84 

8  J 

MEAN  DLY  MIN 

74 

75 

77 

79 

79 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

7/ 

EXTREME  MIN 

bl 

66 

65 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

68 

65 

#  DAYS  >  90 

10 

14 

22 

23 

18 

12 

14 

13 

6 

9 

11 

9 

161 

It  DAYS  <  32 

0 

'1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

j 

#  DAYS  <  0 

■  t 

j 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

) 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

1.9 

0.6 

7.0 

9.3 

15.8 

26.2 

28.7 

24.6 

33.0 

24.7 

* 

a  j 

9. 6 

MEAN 

1.31 

0.16 

1.34 

3.98 

10.24 

17.44 

14.57 

13.90 

18.81 

16.49 

2.01 

0.83 

'  J0.38 

MINIMUM 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

4.4 

10.8 

6.8 

7.2 

13.1 

6.7 

0.2 

0.0 

'  9 , 

MAX  24  HR 

1.30 

0.52 

2.24 

3.31 

3.23 

8.39 

4.84 

5.32 

7.60 

5.32 

6.61 

’..14 

7.60 

#  DAYS  >  0.01 

2 

2 

5 

9 

19 

24 

23 

24 

25 

23 

7 

> 

:  6  6 

#  DAYS  >0.5 

X 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

V 

i 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

J 

/ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

,■» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

#  JAYS  >1.5 

/■* 

..s 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(X)  / 

VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (CF) 

RH  (08  LST) 

78 

"  ’ 

30 

JO 

86 

86 

84 

85 

88 

87 

83 

33  <-J 

RH  (14  LST) 

52 

r>; 

51 

50 

56 

61 

58 

59 

63 

61 

58 

54  :b 

VAPOR  PRESS 

.73 

.*3 

.75 

.79 

.84 

.84 

.83 

.84 

.84 

.65 

.82 

.76  .80 

DEWPOINT 

8S 

69 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

70  72 

5.  SURFACE  JINDS 

16 

PT/ KNOTS ) 

/  °9.95X 

H1GHES 

T  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  orctn 

$  w 

$  WSU  8  WSW  $  W 

$  w 

s  w 

$  w 

$  w 

$  WSW 

$  WSW 

$  WSW  $  WSW  9 

MEAN  .TEED 

o 

5  5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3  .  ; 

MAX  (I'K  OJSTJ) 

* 

30 

20  20 

20 

20 

20 

22 

20 

15 

*  *  30 

PRESSURE  ALT 

7  r~. 

50  7 

50  '50 

7  50 

7  50 

750 

700 

7  50 

/ 

50 

700  7U0  7*0 

6.  MEAN  CLOUD  LOVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLO  COVER 

\ 

6 

b 

7 

6 

6 

7 

5 

4 

#  DAYS  TSTMS 

r 

* 

It 

2 

3 

8 

10 

10 

9 

6 

2 

1  58 

if  DAYS  FOG 

r 

It 

# 

i 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0  1 

r-iH 

v;8 

IAR 

\PR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

’EC  ANN 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  Z  CALM  >  PVLG  DRCTN  4  “  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  l.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  MEXICO 

3. 

T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OP  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

a 

a 

a 

* 

A 

03-05  LST 

* 

a 

* 

a 

A 

06-08  LST 

3 

5 

7 

18 

21 

09-11  LST 

7 

9 

13 

23 

26 

12-14  LST 

22 

28 

33 

46 

46 

15-17  LST 

14 

13 

14 

31 

36 

18-20  LST 

5 

3 

8 

31 

27 

21-23  LST 

* 

* 

a 

* 

* 

ALL  HOURS 

12 

14 

18 

31 

33 

8.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

a 

a 

a 

* 

* 

03-05  LST 

a 

a 

a 

a 

* 

06-08  LST 

l 

3 

6 

17 

18 

09-11  LST 

1 

1 

5 

15 

12 

12-14  LST 

l 

# 

2 

12 

7 

15-17  LST 

1 

1 

2 

15 

5 

18-20  LST 

0 

0 

1 

18 

10 

21-23  LST 

a 

a 

* 

a 

* 

ALL  HOURS 

1 

l 

3 

15 

9 

9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

A 

* 

a 

A 

06-08  LST 

1 

I 

1 

8 

5 

09-11  LST 

0 

I 

1 

5 

2 

12-14  LST 

l 

# 

> 

4 

l 

15-17  LST 

# 

I 

1 

4 

1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

5 

4 

21-23  LST 

* 

a 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

1 

5 

2 

10.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0 

i.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

A 

a 

a 

A 

* 

03-05  LST 

A 

a 

a 

* 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

f 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

# 

# 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

l 

0 

21-23  LST 

A 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

# 

0 

# 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

11 

5 

7 

10 

5 

3 

2 

8 

22 

18 

20 

24 

24 

15 

8 

17 

61 

53 

59 

66 

70 

47 

35 

47 

58 

53 

51 

51 

52 

31 

26 

36 

44 

42 

37 

46 

46 

11 

12 

26 

* 

* 

a 

* 

* 

* 

a 

a 

42 

35 

37 

41 

42 

26 

19 

29 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

* 

a 

a 

A 

* 

* 

* 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

0 

5 

4 

1 

2 

5 

3 

1 

1 

4 

8 

6 

6 

8 

6 

2 

2 

5 

13 

8 

9 

10 

10 

1 

2 

6 

12 

10 

7 

8 

11 

1 

2 

7 

* 

a 

a 

* 

* 

* 

a 

* 

8 

5 

5 

7 

6 

1 

2 

5 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

a 

A 

* 

a 

* 

A 

A 

* 

* 

A 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

I 

# 

1 

# 

# 

0 

0 

1 

1 

# 

# 

2 

1 

I 

# 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

# 

1 

1 

3 

4 

4 

2 

3 

# 

1 

2 

2 

3 

0 

2 

3 

l 

l 

2 

a 

a 

a 

a 

* 

* 

* 

a 

l 

l 

2 

2 

1 

# 

1 

1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

# 

I 

0 

# 

* 

I 

# 

0 

# 

# 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

I 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

0 

* 

# 

♦ 

# 

0 

# 

# 

0 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  TAPACHULA,  MEXICO 
LOCATION:  14*48 'N,  92*22*W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  #:  769040 

ELEVATION  (FEET):  95 
PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 


AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


* 

* 

0 

0 

0 

# 

0 

* 

0 


* 

* 

# 

0 

# 

0 

0 

* 

# 


* 

* 

1 

# 

0 

0 

1 

* 

# 


* 

* 

2 

2 

I 

5 

5 

* 

3 


* 

* 

4 

2 

2 

10 

13 


* 

* 


1 

I 

1 

9 

10 

* 

3 


* 

* 

2 

1 

3 
8 

4 
* 

4 


3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 


AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


4.  X  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


* 

* 

0 

1 

# 

0 

0 

* 


* 

* 

0 

# 

# 

# 

0 

* 


* 

* 

0 

0 

0 

9 

1 

* 


* 

* 

0 

0 

0 

# 

l 

* 


* 

* 

0 

0 

1 

1 

0 

* 


* 

* 

0 

9 

9 

9 

1 

* 


* 

* 

0 

9 

1 

t 

I 

* 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


SEP 

* 

* 

4 
2 
3 

10 

13 

* 

5 


SEP 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


SEP 

* 

* 

0 

# 

1 

9 

0 

* 


OCT 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


OCT 

* 

* 

1 

l 

# 

7 

9 

* 

3 


OCT 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


OCT 

* 

* 

0 

0 

9 

9 

0 

* 


ICAO  ID:  MMTP 
LST  -  GMT  -6 


NOV 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


NOV 

* 

* 


9 

0 

2 

1 

* 

1 


NOV 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


NOV 

* 

* 

0 

0 

# 

0 

0 

* 


DEC 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


DEC 

it 

* 

0 

0 

0 

9 

1 

* 

9 


DEC 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


DEC 

* 

* 

0 

0 

0 

9 

0 

* 


ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


ANN 

* 

* 

1 

1 

1 

4 

5 
* 

2 


ANN 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 


ANN 

* 

* 

9 


SaAn 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  TUXTLA  GUTIERREZ,  MEXICO 
LOCATION;  16‘46'N,  93°21'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  #:  768430 

ELEVATION  (FEET);  3451 
PERIOD;  JAN  1973-DEC  1982 


ICAO  ID;  MMTG 
LST  -  GMT- 6 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

94 

95 

100 

100 

100 

93 

92 

93 

92 

94 

92 

95 

100 

MEAN  DLY  MAX 

80 

81 

88 

88 

90 

85 

85 

84 

83 

82 

80 

79 

84 

MEAN 

72 

73 

79 

80 

82 

79 

78 

78 

76 

75 

73 

72 

76 

MEAN  DLY  MIN 

61 

2 

66 

69 

71 

70 

69 

69 

68 

67 

64 

62 

67 

EXTREME  MIN 

50 

52 

52 

59 

58 

63 

61 

61 

63 

54 

54 

48 

48 

#  DAYS  >  90 

1 

4 

15 

13 

16 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

#  DAYS  <  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

0.1 

0.1 

0.1 

1.5 

6.9 

21.1 

13.9 

8.9 

13.9 

5.3 

1.0 

0.6 

53.2 

MEAN 

0.1 

0.1 

T 

1.0 

2.6 

8.9 

6.0 

6.2 

6.4 

2.9 

0.6 

0.2 

35.1 

MINIMUM 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

4.0 

2.5 

3.2 

5.2 

0.9 

0.0 

0.0 

25.2 

MAX  24  HR 

T 

0.1 

T 

0.3 

2.4 

3.2 

2.2 

1.4 

2.1 

2.1 

0.3 

0.3 

3.2 

#  DAYS  >  0.01 

I 

# 

# 

1 

8 

18 

15 

15 

18 

9 

1 

l 

86 

1  DAYS  >  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

f  DAYS  >  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(Z)  /  ’ 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (08  LST) 

88 

86 

82 

83 

82 

87 

89 

91 

92 

89 

89 

89 

87 

RH  (15  LST) 

56 

56 

46 

46 

46 

58 

60 

60 

64 

65 

61 

59 

56 

VAPOR  PRESS 

.54 

.54 

.57 

.60 

.65 

.69 

.69 

.70 

.70 

.66 

.60 

.56 

.63 

DEWPOINT 

60 

60 

62 

63 

65 

68 

67 

68 

68 

66 

63 

61 

64 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

$NNW 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

MEAN  SPEED 

7 

8 

7 

8 

6 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

6 

MAX  (PK  GSTS) 

30 

40 

30 

30 

25 

30 

22 

25 

24 

30 

30 

26 

49 

PRESSURE  ALT 

1950 

2000 

2050 

2100 

2100 

2000 

2000 

2050 

2050 

2050 

2000 

2050 

2100 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

5 

#  DAYS  TSTMS 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

# 

# 

# 

6 

#  DAYS  FOG 

4 

5 

4 

3 

5 

6 

7 

) 

11 

9 

8 

6 

75 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Ann 

✓  ! 


'  V  •. 


* 


9 


<% 

5i 


ft 


.71 


1 


.v 


73 


REMARKS:  *  -  DATA  SOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN  f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2. 

3. 

T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

13 

16 

9 

21 

24 

09-11 

LST 

10 

14 

7 

11 

16 

12-14 

LST 

7 

9 

5 

7 

11 

15-17 

LST 

5 

8 

4 

8 

16 

18-20 

LST 

8 

11 

4 

15 

25 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

8 

12 

6 

12 

17 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

9 

12 

8 

18 

22 

09-11 

LST 

7 

10 

7 

9 

13 

12-14 

LST 

5 

7 

5 

5 

7 

15-17 

LST 

4 

7 

3 

7 

13 

18-20 

LST 

6 

8 

3 

14 

19 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

6 

9 

6 

10 

14 

9.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

8 

11 

7 

11 

13 

09-11 

LST 

6 

9 

6 

4 

7 

12-14 

LST 

4 

6 

4 

2 

3 

15-17 

LST 

4 

7 

3 

3 

5 

18-20 

LST 

6 

8 

3 

7 

11 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

5 

8 

5 

5 

7 

10.  X  FREQ 

|  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

3 

4 

3 

2 

2 

09-11 

LST 

# 

2 

1 

1 

# 

12-14 

LST 

# 

2 

1 

ft 

0 

15-17 

LST 

# 

3 

1 

# 

0 

18-20 

LST 

2 

5 

1 

1 

1 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

1 

3 

1 

1 

l 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

20 

20 

24 

35 

27 

17 

17 

20 

15 

10 

17 

27 

25 

15 

14 

15 

13 

8 

9 

24 

18 

14 

10 

11 

12 

8 

10 

19 

16 

11 

10 

10 

13 

9 

10 

21 

21 

10 

12 

13 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

15 

11 

14 

26 

21 

14 

13 

14 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

15 

15 

17 

27 

22 

14 

15 

16 

8 

5 

10 

17 

16 

12 

11 

10 

3 

2 

2 

8 

9 

10 

7 

6 

3 

3 

3 

9 

10 

9 

7 

6 

6 

5 

6 

15 

15 

8 

9 

9 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

7 

6 

8 

15 

14 

11 

10 

10 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

11 

11 

11 

21 

19 

13 

14 

13 

5 

3 

5 

10 

12 

10 

10 

7 

l 

1 

l 

2 

5 

9 

6 

4 

1 

1 

l 

3 

6 

8 

7 

4 

3 

3 

5 

8 

13 

8 

9 

7 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4 

4 

5 

9 

10 

10 

9 

7 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2 

2 

l 

3 

5 

3 

5 

3 

# 

ft 

# 

l 

1 

1 

l 

0 

f 

0 

# 

It 

1 

1 

l 

0 

0 

0 

0 

ft 

2 

1 

l 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1 

1 

# 

1 

2 

2 

2 

1 

1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  TUXTLA  GUTIERREZ,  MEXICO 
LOCATION:  16*46 'N,  93‘21'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  #:  768430 

ELEVATION  (FEET):  3451 
PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
’2-14  LST 
>-17  LST 
-18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


4.  X  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09- 11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
■<-20  LST 
_l-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

********** 


ICAO  ID:  MMTG 
LST  -  GOT  -6 


*  f  M  ■  m.  tLrtJ1  V 


/Cjr i-  i 


S 

£ 


P 


tr. 


DATA.  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5 


MI  -  STATUTE  MILES 


I 


I 

i 

I 


l 

i 


i 


i 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2. 

3. 

Tl  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

a 

* 

A 

* 

a 

03-05  LST 

* 

* 

A 

* 

* 

06-08  LST 

8 

11 

7 

11 

13 

09-11  LST 

5 

7 

6 

4 

6 

12-14  LST 

2 

6 

4 

2 

3 

15-17  LST 

3 

6 

3 

2 

5 

18-20  LST 

5 

7 

3 

7 

9 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

a 

ALL  HOURS 

5 

7 

5 

5 

7 

6.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

a 

a 

a 

* 

A 

03-05  LST 

* 

a 

a 

* 

a 

06-08  LST 

6 

10 

7 

8 

11 

09-11  LST 

3 

6 

4 

3 

4 

12-14  LST 

2 

5 

3 

1 

2 

15-17  LST 

3 

6 

2 

2 

5 

18-20  LST 

5 

6 

2 

5 

9 

21-23  LST 

* 

* 

* 

a 

* 

ALL  HOURS 

3 

6 

4 

4 

6 

7.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

a 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

A 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

3 

7 

4 

5 

6 

09-11  LST 

1 

3 

2 

1 

2 

12-14  LST 

1 

2 

l 

1 

2 

15-17  LST 

1 

5 

2 

1 

1 

18-20  LST 

3 

6 

l 

3 

2 

21-23  LST 

a 

a 

a 

a 

a 

ALL  HOURS 

2 

4 

2 

2 

3 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

* 

a 

a 

a 

a 

03-05  LST 

a 

* 

a 

* 

a 

06-08  LST 

I 

l 

2 

1 

1 

09-11  LST 

I 

1 

1 

# 

I 

12-14  LST 

# 

# 

# 

0 

0 

15-17  LST 

0 

# 

# 

1 

18-20  LST 

0 

1 

# 

l 

1 

21-23  LST 

A 

* 

a 

* 

a 

ALL  HOURS 

I 

1 

1 

# 

# 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

a 

* 

a 

* 

a 

* 

a 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

10 

11 

10 

20 

18 

12 

13 

12 

4 

2 

3 

7 

8 

8 

9 

6 

1 

l 

1 

2 

4 

7 

5 

3 

1 

1 

l 

3 

5 

7 

6 

4 

2 

3 

4 

7 

12 

8 

9 

6 

* 

* 

* 

* 

* 

a 

a 

a 

4 

3 

4 

8 

9 

9 

8 

6 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

8 

9 

7 

17 

14 

11 

11 

10 

2 

1 

1 

3 

5 

6 

6 

4 

1 

l 

# 

2 

3 

5 

3 

2 

1 

# 

i 

i. 

2 

4 

7 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

9 

6 

6 

5 

a 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3 

2 

2 

6 

6 

7 

6 

5 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4 

4 

3 

7 

8 

6 

7 

5 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

# 

# 

0 

1 

1 

2 

2 

l 

# 

0 

# 

# 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1 

l 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

I 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

l 

1 

1 

# 

# 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

» 

# 

0 

# 

1 

1 

1 

# 

I 


^  n  > 


•AmkmA 
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OPERATIONAL  CLIMATIC 

DATA  SUMMARY 

STATION: 

VERACRUZ,  MEXICO 

STATIONS 

#:  766910 

ICAO  ID 

LOCATION: 

19#09'N  96°irw 

ELEVATION 

(FEET):  95 

LST  -  G 

PREPARED 

BY  USAPETAC/ECO  MAR  1984 

PERIOD: 

JAN  1973-DEC  1982 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

92 

94 

100 

100 

103 

99 

95 

95 

95 

97 

93 

91 

103 

MEAN  DLY  MAX 

77 

78 

80 

83 

86 

87 

87 

88 

87 

85 

81 

78 

83 

MEAN 

70 

70 

75 

79 

82 

82 

81 

81 

80 

78 

74 

71 

77 

MEAN  DLY  MIN 

66 

67 

69 

73 

76 

76 

75 

75 

75 

73 

69 

67 

72 

EXTREME  MIN 

48 

48 

54 

58 

66 

63 

66 

68 

63 

59 

54 

52 

48 

#  DAYS  >  90 

# 

1 

3 

7 

16 

10 

6 

4 

5 

1 

1 

# 

5 

#  DAYS  <  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

3.5 

3.1 

1.2 

4.9 

8.9 

18.7 

26.1 

22.6 

25.1 

14.8 

10.3 

2.2 

97 

MEAN 

0.71 

0.55 

0.39 

0.91 

2.83 

10.59 

16.93 

11.97 

15.24 

7.21 

2.91 

0.98 

71 

MINIMUM 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

2.4 

4.4 

5.0 

3.7 

0.5 

0.2 

0.0 

51 

MAX  24  HR 

1.77 

1.41 

0.55 

3.15 

3.98 

6.69 

7.48 

4.76 

7.21 

6.89 

7.72 

1.54 

7 

#  DAYS  >  0.01 

5 

4 

4 

4 

7 

15 

19 

18 

18 

13 

11 

6 

124 

#  DAYS  >  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR  PRESSURE 

:  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (04  LST) 

91 

90 

90 

90 

90 

93 

95 

95 

95 

93 

91 

92 

92 

RH  (13  LST) 

66 

65 

62 

60 

59 

65 

67 

68 

68 

64 

65 

66 

65 

VAPOR  PRESS 

.61 

.60 

.71 

.77 

.86 

.88 

.87 

.88 

.86 

.78 

.69 

.64 

.77 

DEWPOINT 

64 

63 

68 

71 

74 

75 

74 

74 

74 

71 

67 

65 

70 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

$  N 

N 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

$  E 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

$  N 

MEAN  SPEEO 

8 

9 

8 

8 

6 

6 

5 

5 

6 

7 

8 

8 

7 

MAX  (PK  GUSTS) 

60 

60 

62 

55 

40 

36 

35 

30 

40 

50 

55 

50 

62 

PRESSURE  ALT 

400 

300 

500 

550 

500 

450 

450 

450 

450 

500 

450 

500 

500 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

l 

2 

2 

2 

3 

5 

9 

7 

5 

1 

# 

It 

36 

#  DAYS  FOG 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

3 

4 

27 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Ann 

a 

til 


Vl 

I 

VI 


Si 

I 

IhI 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN  f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


SOURCE(S) : 


USAFETAC  DATSAV  POR 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY- 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

18 

20 

22 

19 

16 

27 

26 

03-05  LST 

15 

22 

22 

12 

16 

26 

25 

06-08  LST 

33 

30 

36 

34 

37 

30 

22 

09-11  LST 

25 

27 

33 

39 

37 

32 

26 

12-14  LST 

26 

23 

21 

21 

21 

19 

26 

15-17  LST 

14 

10 

9 

10 

11 

13 

12 

18-20  LST 

15 

13 

20 

18 

20 

18 

14 

21-23  LST 

16 

17 

24 

20 

24 

23 

22 

ALL  HOURS 

21 

20 

24 

23 

23 

23 

21 

8.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

8 

8 

12 

8 

7 

9 

7 

03-05  LST 

6 

9 

12 

7 

6 

10 

6 

06-08  LST 

18 

20 

24 

24 

28 

17 

10 

09-11  LST 

11 

11 

17 

14 

17 

11 

9 

12-14  LST 

6 

5 

8 

5 

8 

5 

5 

15-17  LST 

4 

2 

5 

4 

8 

5 

2 

18-20  LST 

8 

6 

13 

11 

16 

8 

4 

21-23  LST 

8 

8 

13 

10 

12 

7 

5 

ALL  HOURS 

9 

8 

13 

11 

13 

9 

6 

9.  X  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

4 

4 

6 

3 

4 

2 

2 

03-05  LST 

3 

4 

5 

3 

3 

2 

2 

06-08  LST 

9 

11 

11 

10 

10 

6 

3 

09-11  LST 

5 

5 

6 

3 

4 

4 

3 

12-14  LST 

2 

l 

1 

1 

3 

2 

l 

15-17  LST 

1 

l 

2 

1 

l 

2 

1 

18-20  LST 

5 

2 

6 

4 

4 

3 

1 

21-23  LST 

3 

4 

5 

5 

3 

2 

1 

ALL  HOURS 

4 

4 

5 

4 

4 

3 

2 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

» 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

06-08  LST 

l 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

09-11  LST 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

If 

* 

If 

# 

0 

0 

0 

MV ¥V*Vrj¥V' MVJV^r^r.^  /v* 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  VERACRUZ,  MEXICO 
LOCATION:  19*09*N,  96*11'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAR  1984 


STATIONS  #:  766910 

ELEVATION  (FEET):  95 
PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN  FEB  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST  2  5  6  4 
03-05  LST  3  4  6  4 
06-08  LST  2  4  2  3 
09-11  LST  2212 
12-14  LST  1111 
15-17  LST  2  111 
18-20  LST  2221 
21-23  LST  12  4  1 
ALL  HOURS  2  2  2  2 

3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

3 

8 

7 

4 

6 

10 

10 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

9 

11 

12 

12 

13 

17 

15 

11 

16 

12 

11 

15 

7 

5 

6 

9 

4 

3 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

5 

5 

4 

6 

7 

6 

6 

7 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
’8-20  LST 
,1-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR  MAY 


2 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 


5 

3 
5 

4 
2 
2 
1 
4 
3 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


JUL  AUG  SEP  OCT 


ICAO  ID:  MMVR 
LST  -  GMT  -6 


DEC  ANN 


NOV  DEC 


DEC  ANN 


,IA', l«*l  ’ll  ’ll 


i(.  jl.  I*. 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

SOQRCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (MEXICO) 

3.  TABLES  OF  TEMP.,  RELATIVE  HUMIDITY,  PCPN  AND  SUNSHINE  FOR  THE  WORLD 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  < 

800/2 

MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AJ 

00-02  LST  2 

2 

4 

3 

4 

1 

l 

1 

03-05  LST  3 

4 

4 

2 

3 

1 

1 

* 

06-08  LST  8 

9 

9 

9 

9 

5 

3 

3 

09-11  LST  4 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

12-14  LST  1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

15-17  LST  1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

l 

18-20  0.ST  3 

1 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

21-23  LST  2 

2 

4 

3 

2 

1 

# 

1 

ALL  HOURS  3 

3 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A] 

00-02  LST  l 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

# 

03-05  LST  2 

l 

3 

2 

2 

# 

1 

# 

06-08  LST  8 

9 

8 

8 

8 

2 

1 

2 

09-11  LST  3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

12-14  LST  1 

# 

0 

1 

2 

# 

# 

l 

15-17  LST  # 

# 

# 

1 

1 

# 

« 

1 

18-20  LST  1 

l 

1 

2 

2 

# 

# 

# 

21-23  LST  1 

l 

1 

2 

2 

l 

# 

# 

ALL  HOURS  2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AI 

00-02  LST  0 

1 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

03-05  LST  1 

1 

1 

l 

# 

0 

» 

0 

06-08  LST  3 

3 

3 

2 

1 

1 

# 

# 

09-11  LST  l 

1 

# 

# 

0 

l 

# 

# 

12-14  LST  # 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

15-17  LST  # 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

# 

18-20  LST  # 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

21-23  LST  1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS  1 

l 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

E 

00-02  LST  0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST  # 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST  # 

# 

t 

# 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

12-14  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST  # 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST  # 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST  # 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS  # 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OCT  NOV  DEC 


U»  O'  S3  to  > 


.t't.a't  t'f  , 


>.*  I,?  i.<  t.t  ».« 


ir»  sr*  ir^  it*  wwwirpr  vwvwt*  irw 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BLUEFIELOS,  NICARAGUA 
LOCATION:  12°00’N,  83“46'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985 


STATION  #:  787450 
ELEVATION  (FEET): 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MNBL 
LST  -  GMT  -6 


SOURCE 

NO.  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 

2 

90 

90 

91 

94 

94 

94 

93 

92 

93 

94 

93 

93 

94 

MEAN  DLY  MAX 

2 

84 

85 

85 

86 

87 

86 

85 

86 

87 

87 

85 

84 

85 

MEAN 

2 

77 

78 

79 

80 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

79 

MEAN  DLY  MIN 

2 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

71 

73 

EXTREME  MIN 

2 

60 

61 

62 

63 

67 

67 

70 

68 

66 

64 

64 

62 

62 

#  DAYS  >  90 

2 

# 

# 

2 

5 

7 

5 

2 

4 

8 

6 

4 

2 

45 

#  DAYS  X  32 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  X  0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

20.8 

13.2 

7.7 

9.5 

33.2 

30.0 

46.6 

41.8 

21.5 

26.1 

28.6 

26.9 

242.9 

MEAN 

2 

10.5 

5.1 

3.2 

2.9 

13.6 

19.8 

26.2 

21.5 

12.3 

13.6 

15.3 

15.7 

159.7 

MINIMUM 

2 

1.7 

1.2 

0.4 

0.6 

0.0 

10.3 

13.3 

11.2 

6.2 

4.2 

5.9 

5.6 

130.0 

MAX  24  HR 

2 

3.7 

3.4 

2.5 

3.7 

10.2 

6.9 

9.5 

8.2 

5.8 

6.2 

9.1 

7.6 

10.2 

#  DAYS  >0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  70.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >0.1 

#  DAYS  "51.5 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (X)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Rg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (07  LST) 

1 

95 

93 

90 

91 

91 

94 

93 

93 

95 

96 

95 

94 

93 

RH  (12  LST) 

I 

80 

77 

75 

72 

77 

83 

84 

83 

81 

82 

81 

81 

80 

VAPOR  PRESS 

1 

.82 

.82 

.86 

.87 

.92 

.93 

.90 

.91 

.91 

.90 

.88 

.85 

.88 

T  _  * 

DEWPOINT 

1 

72 

73 

74 

74 

76 

76 

75 

76 

76 

75 

75 

74 

75 

SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95X  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 
MAX  (PK  GST) 
PRESSURE  ALT 


6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

#  DAYS  TSTMS 

#  DAYS  FOG 

#  DAYS  BNBD 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  APR  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  POR  VARIED 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEi 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

20 

22 

17 

18 

23 

23 

22 

29 

23 

21 

22 

19 

09-11 

LST 

25 

33 

28 

26 

37 

31 

35 

30 

30 

23 

24 

20 

12-14 

LST 

19 

21 

23 

25 

25 

27 

28 

22 

19 

19 

19 

21 

15-17 

LST 

11 

16 

16 

17 

13 

19 

17 

20 

15 

10 

12 

15 

18-20 

LST 

9 

9 

10 

9 

16 

20 

12 

18 

11 

14 

9 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

18 

22 

21 

21 

24 

25 

25 

25 

21 

18 

18 

18 

• 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

DE< 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

13 

6 

5 

4 

9 

12 

12 

17 

14 

12 

16 

13 

09-11 

LST 

10 

8 

6 

3 

10 

15 

20 

17 

16 

12 

14 

11 

12-14 

LST 

6 

3 

6 

4 

6 

12 

14 

10 

11 

10 

9 

8 

15-17 

LST 

4 

4 

4 

3 

3 

11 

8 

11 

8 

7 

5 

8 

18-20 

LST 

7 

3 

3 

3 

6 

12 

6 

11 

7 

9 

8 

6 

21-23 

LST 

t 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

8 

5 

5 

3 

7 

12 

13 

14 

12 

10 

11 

9 

9.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

7 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

8 

11 

8 

8 

6 

09-11 

LST 

4 

3 

2 

1 

3 

5 

7 

6 

8 

5 

5 

5 

12-14 

LST 

2 

1 

l 

1 

2 

4 

6 

2 

4 

5 

4 

3 

15-17 

LST 

2 

2 

1 

1 

# 

4 

3 

3 

4 

4 

1 

3 

18-20 

LST 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

5 

3 

4 

3 

3 

21-23 

LST 

t 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

3 

2 

1 

1 

2 

4 

5 

5 

6 

5 

4 

4 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1  ): 

00-02 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

# 

1 

0 

1 

# 

2 

# 

1 

1 

0 

09-11 

LST 

l 

# 

# 

9 

9 

1 

1 

l 

1 

1 

# 

f 

12-14 

LST 

9 

# 

0 

9 

9 

# 

l 

# 

# 

1 

# 

15-17 

LST 

0 

9 

# 

0 

0 

l 

9 

9 

9 

1 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

9 

If 

<1 

9 

9 

1 

1 

l 

# 

1 

# 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BLUBFIELDS,  NICARAGUA  STATION  #:  787450  ICAO  ID:  MNBL 

LOCATION:  12°00'N,  83“46'W  ELEVATION  (FEET):  135  LST  =•  GMT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985  PERIOD:  APR  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

A 

* 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

* 

A 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

9 

13 

6 

15 

6 

3 

0 

5 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

If 

3 

6 

11 

9 

10 

5 

1 

0 

4 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

If 

4 

9 

10 

10 

8 

5 

2 

1 

4 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

9 

2 

6 

7 

6 

8 

3 

3 

0 

3 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

9 

8 

10 

3 

2 

# 

3 

21-23 

LST 

A 

A 

A 

a 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

t 

0 

0 

0 

if 

3 

7 

10 

8 

10 

5 

2 

9 

4 

2.  X 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

a 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

13 

6 

3 

6 

10 

17 

21 

21 

16 

15 

11 

13 

13 

09-11 

LST 

10 

5 

3 

4 

7 

15 

21 

15 

15 

14 

11 

11 

11 

12-14 

LST 

5 

3 

2 

3 

6 

18 

20 

11 

11 

15 

11 

8 

9 

15-17 

LST 

3 

5 

2 

3 

4 

15 

15 

14 

12 

14 

10 

11 

9 

18-20 

LST 

4 

5 

1 

3 

6 

15 

16 

10 

7 

16 

10 

11 

9 

21-23 

LST 

a 

a 

a 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

t 

7 

5 

2 

4 

7 

16 

19 

14 

13 

15 

11 

11 

10 

3.  X 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

A 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

A 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

A 

a 

A 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

l 

0 

0 

0 

9 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

If 

If 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

9 

0 

0 

If 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

# 

# 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

21-23 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

* 

0 

# 

0 

# 

If 

I 

I 

0 

# 

# 

# 

9 

# 

I 


A 


1 


i 


9 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  "  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  APR  73  -  DEC  83 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS  { 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  Mil 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST  *  *  * 

03-05  LST  *  *  * 

06-08  LST  411 

09-11  LST  211 

12-14  LST  11# 

15-17  LST  2  2  1 

18-20  LST  111 

21-23  LST  *  *  * 

ALL  HOURS  4  211 

V.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  I 
00-02  LST  *  *  * 

03-05  LST  *  *  * 

06-08  LST  2  0  1 

09-11  LST  111 

12-14  LST  1  #  0 

15-17  LST  1  #  1 

18-20  LST  Oil 

21-23  LST  *  *  * 

ALL  HOURS  4  1  #  # 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


O  \  M 


»  fc' 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  CHINADEGA,  NICARAGUA  STATION  if:  787390  ICAO  ID:  MNCH 

LOCATION:  12°37'N,  087°09'W  ELEVATION  (FEET):  174  LST  »  CMT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

NOTE 

:  TEMPERTURE 

DATA 

FROM  CORINTO  NK 

8-7  MILES  AWAY. 

EXTREME  MAX 

2 

95 

9M 

97 

97 

96 

93 

96 

94 

91 

91 

92 

94 

97 

MEAN  DLY  MAX 

2 

88 

91 

92 

91 

91 

87 

90 

89 

87 

86 

88 

88 

89 

MEAN 

2 

80 

82 

83 

84 

84 

81 

83 

82 

81 

80 

81 

80 

82 

MEAN  DLY  MIN 

2 

71 

72 

75 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

72 

71 

74 

EXTREME  MIN 

2 

65 

68 

70 

72 

71 

70 

72 

70 

70 

69 

68 

64 

64 

#  DAYS  >  90 

2 

13 

24 

26 

20 

18 

7 

18 

12 

5 

2 

6 

12 

163 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES)  NOTE:  PRECIPITATION  FROM  CORINTO  NK  8.7  MILES  AWAY 


MAXIMUM 

2 

.3 

.2 

.2 

1.8 

19.0 

21  .5 

12.4 

16.4 

24.4 

44.2 

5.1 

1.6 

111  .6 

MEAN 

2 

# 

.1 

# 

.5 

3.5 

12.2 

7.2 

8.1 

14.4 

15.8 

3.6 

.3 

65. 5 

MINIMUM 

2 

0 

0 

0 

0 

.6 

5.4 

2.1 

2.2 

5.5 

2.8 

.4 

0 

44.8 

MAX  24  HR 

2 

.2 

.1 

0 

1.8 

1.9 

4.7 

2.0 

4.8 

7.7 

8.9 

2.7 

.8 

89 

#  DAYS  >.004 

2 

# 

1 

0 

1 

7 

16 

13 

12 

17 

17 

8 

1 

92 

#  DAYS  "50.5 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if  DAYS  TI.5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(in  Hg: 

1  /  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

80 

82 

82 

81 

90 

94 

92 

91 

94 

94 

88 

85 

88 

RH  (12  LST) 

1 

42 

40 

39 

42 

57 

64 

56 

58 

66 

68 

61 

48 

54 

VAPOR  PRESS 

1 

.62 

.63 

.66 

.72 

.83 

.87 

.81 

•  83 

.87 

.87 

.80 

.69 

.77 

DEWPOINT 

1 

64 

65 

66 

68 

73 

74 

72 

73 

74 

74 

72 

67 

70 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99.95$ 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

$NE 

$NE 

$SW 

$SW 

$SW 

$SW 

$NE 

$NE 

$N 

$SW 

$N 

$NE 

$SW 

^PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

7 

9 

8 

7 

7 

5 

7 

6 

5 

5 

5 

6 

6 

(ALL  OBS) 

1 

6 

6 

6 

6 

5 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

MAX  (PK  GST) 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

» 

* 

* 

# 

* 

» 

PRESSURE  ALT 

1 

400 

400 

400 

400 

400 

350 

350 

400 

350 

350 

350 

350 

400 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

if 

If 

1 

# 

7 

14 

10 

12 

14 

10 

3 

It 

71 

DAYS  FOG  <7 

1 

0 

0 

# 

It 

It 

if 

It 

1 

1 

It 

1 

» 

3 

DAYS  BNBD  <7 

1 

It 

It 

# 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  t  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  7-12  YEARS 

3. 


7. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (f  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1 ) : 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

« 

ft 

« 

« 

» 

» 

« 

» 

* 

* 

03-05  LST 

« 

* 

» 

• 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

06-08  LST 

5 

1 

7 

18 

20 

10 

4 

5 

7 

11 

09-11  LST 

4 

4 

5 

14 

16 

12 

3 

5 

10 

10 

12-14  LST 

12 

12 

8 

17 

19 

26 

18 

18 

24 

15-17  LST 

8 

7 

4 

13 

15 

21 

it 

17 

20 

22 

18-20  LST 

7 

6 

6 

10 

16 

25 

18 

21 

23 

21 

21-23  LST 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

« 

* 

» 

* 

ALL  HOURS 

« 

» 

« 

ft 

» 

» 

• 

« 

» 

« 

8.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

s 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

» 

« 

« 

» 

* 

» 

ft 

« 

« 

« 

03-05  LST 

• 

• 

* 

» 

• 

» 

» 

» 

ft 

ft 

06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 


1 

0 

1 

1 

0 

* 


# 

0 

1 

0 

0 

ft 


1 

1 

# 

1 

0 

ft 


14 


6 

4 

» 


8 

5 

3 

3 

3 

» 


2 

0 

1 

4 

7 

« 


1 

1 

1 

3 

3 

« 


1 

0 

1 


2 

1 

2 

3 

1 

« 


3 

0 

2 

5 

1 

« 


NOV 

« 

« 

9 

7 

17 


1? 


» 


NOV 

» 

ft 

3 

# 

1 

1 

0 

ft 


ALL  HOURS 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

9.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

« 

* 

« 

« 

• 

» 

ft 

« 

ft 

» 

ft 

03-05  LST 

« 

» 

» 

« 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

06-08  LST 

1 

# 

1 

13 

6 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

09-11  LST 

0 

0 

0 

7 

4 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

12-14  LST 

1 

1 

# 

5 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

15-17  LST 

# 

0 

1 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

3 

3 

7 

2 

3 

1 

1 

0 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

• 

« 

• 

« 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

• 

ft 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.! 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

» 

« 

» 

ft 

« 

* 

» 

» 

« 

» 

03-05  LST 

« 

» 

» 

« 

ft 

« 

ft 

• 

* 

« 

• 

O6-O8  LST 

1 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

# 

# 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

# 

1 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3 

2 

10 

10 

13 

ft 


8 

8 

16 

14 

15 

« 


ECR-CLT1 7 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  CHINADEGA,  NICARAGUA  STATION  if:  787390  ICAO  ID:  MNCN 

LOCATION:  12°37’N,  087°09'W  ELEVATION  (FEET):  174  LST  =  OiT  -6 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  SEP  1986  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

» 

» 

ft 

« 

« 

» 

« 

ft 

» 

« 

03-05  LST 
06-08  LST 

» 

« 

« 

* 

« 

« 

» 

» 

» 

« 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

# 

1 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

# 

0 

# 

12-14  LST 

# 

if 

# 

0 

5 

9 

2 

6 

8 

5 

15-17  LST 

0 

0 

# 

if 

8 

20 

17 

20 

22 

12 

18-20  LST 

1 

0 

1 

0 

10 

23 

21 

24 

26 

23 

21-23  LST 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

» 

« 

« 

» 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

« 

« 

» 

« 

« 

2.  %  FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

« 

» 

» 

ft 

ft 

* 

ft 

« 

» 

« 

03-05  LST 

« 

» 

« 

« 

« 

ft 

» 

« 

« 

» 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

7 

6 

1 

1 

4 

4 

09-11  LST 

# 

# 

if 

1 

5 

4 

1 

1 

5 

3 

12-14  LST 

# 

# 

1 

# 

6 

6 

3 

3 

9 

9 

15-17  LST 

# 

1 

0 

if 

5 

12 

11 

13 

15 

10 

18-20  LST 

0 

0 

1 

0 

6 

14 

11 

17 

19 

11 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

* 

« 

« 

« 

» 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

* 

* 

« 

3.  %  FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

« 

» 

» 

ft 

* 

» 

ft 

« 

« 

» 

03-05  LST 
06-08  LST 

« 

0 

* 

0 

* 

0 

ft 

0 

« 

0 

* 

0 

« 

0 

* 

0 

ft 

0 

« 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  %  FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

* 

« 

« 

» 

» 

ft 

» 

* 

« 

« 

03-05  LST 

« 

« 

» 

« 

» 

ft 

* 

« 

ft 

« 

06-08  LST 

if 

if 

if 

if 

If 

0 

0 

1 

0 

if 

09-11  LST 

1 

if 

if 

1 

if 

If 

# 

0 

0 

if 

12-14  LST 

# 

1 

1 

1 

1 

if 

# 

0 

If 

if 

15-17  LST 

0 

1 

0 

# 

if 

# 

1 

if 

1 

if 

18-20  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

ft 

» 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

« 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

NOV 

* 

« 

0 

0 

2 

3 

3 

» 

» 


NOV 

* 

* 

2 

3 

4 
4 

3 

* 

« 


NOV 

* 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

ft 


NOV 

* 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 


DEC 

» 

» 

0 

0 

0 

# 

0 

ft 

ft 


DEC 

» 

ft 

0 

0 

1 

1 

0 

ft 

ft 


DEC 

« 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 


DEC 

* 

« 

0 

0 

# 

# 

0 

ft 

ft 


ANN 

» 

1 

# 

3 
9 
1 1 
« 

« 


ANN 

* 

» 

2 

2 

4 

6 

7 

» 

« 


ANN 

* 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 


ANN 

* 

* 


# 


* 

« 


REMARKS:  »  -  DATA  MOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1 .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  86 

2. 

3. 


5.  t  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  » 

« 

« 

• 

» 

« 

» 

» 

• 

« 

• 

« 

03-05  LST  * 

i 

• 

ft 

• 

* 

» 

* 

» 

« 

* 

« 

« 

06-08  LST  1 

# 

1 

13 

6 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

09-1 1  LST  0 

0 

0 

7 

4 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

12-14  LST  1 

1 

# 

5 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

15-17  LST  # 

0 

1 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

1 

# 

2 

18-20  LST  0 

0 

0 

3 

3 

6 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

2 

21-23  LST  * 

ft 

ft 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

ft 

ft 

« 

ALL  HOURS  * 

ft 

ft 

« 

• 

• 

» 

» 

» 

ft 

ft 

« 

6.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

500/1. 

,5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

ft 

» 

« 

• 

* 

« 

« 

» 

« 

• 

* 

« 

03-05  LST  * 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

* 

ft 

« 

06-08  LST  1 

# 

# 

10 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

09-1 1  LST  0 

0 

0 

4 

3 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

12-14  LST  1 

1 

# 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

15-17  LST  # 

0 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

# 

2 

18-20  LST  0 

0 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

21-23  LST  « 

ft 

ft 

ft 

« 

* 

» 

ft 

• 

» 

ft 

ft 

• 

ALL  HOURS  * 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

« 

ft 

• 

« 

ft 

ft 

» 

7.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

ft 

« 

« 

ft 

• 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

* 

03-05  LST  * 

» 

» 

ft 

» 

« 

• 

» 

* 

ft 

« 

« 

* 

06-08  LST  1 

# 

# 

2 

1 

1 

1 

* 

1 

# 

# 

1 

1 

09-1 1  LST  0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST  0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

15-17  LST  0 

0 

# 

0 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

18-20  LST  0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST  * 

ft 

ft 

ft 

» 

* 

» 

» 

• 

« 

ft 

ft 

» 

ALL  HOURS  » 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

» 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

100/0. 

,25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

* 

03-05  LST  * 

* 

» 

« 

» 

« 

* 

» 

« 

« 

• 

• 

« 

06-08  LST  0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

09-1 1  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST  0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

# 

18-20  LST  0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST  « 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

ALL  HOURS  * 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ECR-CLT17a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MANAGUA,  NICARAGUA 
LOCATION:  12o07'N,  086°1 1 ’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


STATION  #:  787*110 

ELEVATION  (FEET):  150 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  MNMG 
LST  =  CMT  -6 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

K  1.  TEMPERATURE  (°F) 

E  EXTREME  MAX 

2 

95 

96 

100 

103 

102 

96 

94 

96 

98 

97 

96 

94 

103 

£  MEAN  DLY  MAX 

2 

91 

92 

94 

96 

95 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

|  MEAN 

2 

81 

81 

83 

85 

85 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

1  MEAN  DLY  MIN 

2 

70 

70 

72 

74 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

71 

71 

73 

|  EXTREME  MIN 

2 

62 

63 

64 

68 

71 

70 

71 

70 

69 

69 

66 

63 

62 

E  #  DAYS  >  90 

3 

6 

12 

27 

30 

29 

12 

12 

18 

15 

9 

4 

3 

177 

K  #  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

b  #  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

|  2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

1  MAXIMUM 

2 

.7 

1.1 

2.0 

3.0 

19.0 

21.0 

9.1 

11.2 

19.3  23.6 

4.7 

2.5 

70. 

h  MEAN 

2 

.1 

If 

If 

.4 

5.6 

8.7 

5-3 

4.8 

8.2 

12.0 

2.0 

.4 

47. 

C  MINIMUM 

2 

0 

0 

0 

0 

0.2 

0 

1.4 

1.4 

1  .2 

.5 

0 

0 

1 6. 

V  MAX  24  HR 

2 

.4 

1 .0 

1 .1 

2.4 

3.1 

4.7 

3.5 

4.1 

4.7 

8.6 

2.9 

1  .3 

8. 

*  #  DAYS  >  0.01 

2 

2 

1 

1 

1 

7 

17 

19 

16 

18 

18 

7 

2 

108 

{  #  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

i  3.  SNOWFALL  (INCHES) 

,*■  MEAN 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

*;  MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C  MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

•  #  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

:  #  DAYS  T  1 .5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i  *1.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (*)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

°F) 

* 

&  RH  (06  LST) 

1 

87 

84 

83 

82 

87 

93 

91 

93 

94 

95 

93 

90 

89 

K  RH  (14  LST) 

1 

46 

42 

40 

40 

50 

63 

63 

63 

67 

65 

60 

53 

54 

6  VAPOR  PRESS 

1 

.65 

.64 

.64 

.70 

.79 

.84 

.81 

.82 

.83 

.82 

.76 

.71 

.75 

2  DEWPOINT 

1 

66 

65 

66 

68 

71 

73 

72 

73 

73 

73 

71 

68 

69 

1  5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

S  PVLG  DRCTN 

1 

$E 

E 

E 

E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

t  MEAN  SPEED 

s  (PVLG  DRCTN) 

1 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

6 

6 

'  MEAN  SPEED 

v  (ALL  OBS) 

1 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

>  MAX  (PK  GST) 

» 

* 

* 

* 

# 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

350 

* 

{  PRESSURE  ALT 

1 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

300 

300 

300 

350 

350 

350 

t  6.  MEAN  CLOUD 

{  CLD  COVER 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

1 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

8S?I  m  t 

1 

1 

# 

0 

1 

# 

1 

If 

2 

If 

10 

1 

10 

1 

’? 

'I 

I 

# 

l 

0 

95 

\  DAYS  BNBD  <  7 

5 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

If 

# 

° 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

V-  £  ■  • 


a 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

*  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  4-23  YRS 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  5  YRS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (Ml)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

1 

4 

9 

10 

7 

7 

11 

10 

5 

1 

6 

03-05  LST 

2 

3 

2 

5 

8 

11 

7 

9 

11 

8 

4 

1 

6 

06-08  LST 

2 

1 

3 

5 

8 

9 

7 

7 

10 

7 

5 

3 

6 

09-11  LST 

5 

6 

10 

11 

16 

17 

15 

13 

15 

9 

5 

9 

11 

12-14  LST 

9 

8 

11 

10 

16 

21 

19 

19 

22 

15 

10 

10 

14 

15-17  LST 

6 

5 

4 

6 

12 

18 

16 

18 

18 

14 

10 

4 

11 

18-20  LST 

4 

4 

3 

7 

11 

15 

10 

13 

9 

13 

7 

4 

8 

21-23  LST 

1 

4 

1 

6 

10 

11 

8 

9 

12 

10 

5 

2 

7 

ALL  HOURS 

4 

4 

4 

7 

11 

14 

11 

12 

14 

11 

6 

4 

9 

8.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

JAN  FEB 

1500/3 

MAR 

MI  (SOURCE  NO.  1): 

APR  MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

# 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

# 

0 

1 

03-05  LST  0##3210#2 

06-08  LST  1  ##  2  3  1  1  1  2 

09-11  LST  ##1211211 

12-14  LST  ###232323 

15-17  LST  1  ##343334 

18-20  LST  000432114 

21-23  LST  0  #  #  4  4  1  1  #  1 

ALL  HOURS  ###33221  2 

9.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 
00-02  LST  0  0  #  1  1  1  #  0  1 

03-05  LST  0  #  0  3  1  1  0  0  1 

06-08  LST  1  #  #  1  2  #  1  1  1 

09-11  LST  ##1111111 

12-14  LST  ###122222 

15-17  LST  ###232223 

18-20  LST  000322113 

21-23  LST  0  ##  2  3  1  1  0  1 

ALL  HOURS  ###221112 

10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  200/0.5  MI  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 

iii2m 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


ECR-CLT20 


. . /■  >. ••  v v  v v.v.v.v. /  /. v 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MANAGUA,  NICARAGUA 
LOCATION:  1 2°07’ N,  086°1 1  'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  SEP  1986 


STATION  #:  787410 

ELEVATION  (FEET):  150 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85 


ICAC  ID:  MNMC 
LST  =  CW7  -b 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS : 


00-02  LST  000 
03-05  LST  0  0  0 
06-08  LST  0  0  0 
09-1 1  LST  0  #  # 
12-14  LST  0  #  0 
15-17  LST  0  #  # 
18-20  LST  #  #  # 
21-23  LST  0  0# 
ALL  HOURS  #  #  # 

2.  *  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST  1  #  0  # 
03-05  LST  1  #  #  1 
06-08  LST  ##11 
09-11  LST  1111 
12-14  LST  11## 
15-17  LST  11## 
18-20  LST  2  1  #  1 
21-23  LST  1  #  #  # 
ALL  HOURS  1  1  #  1 

3.  f  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

8 

8 

6 

5 

9 

10 

3 

# 

4 

4 

6 

5 

4 

6 

6 

3 

1 

3 

3 

5 

4 

4 

6 

4 

2 

1 

3 

4 

5 

5 

4 

5 

2 

2 

2 

3 

5 

7 

7 

10 

10 

9 

4 

1 

5 

5 

13 

12 

15 

15 

13 

5 

2 

7 

7 

15 

10 

12 

21 

15 

4 

1 

7 

10 

12 

5 

6 

13 

11 

5 

1 

5 

6 

10 

7 

8 

11 

9 

4 

1 

0 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

j 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

,n  .n 


'^1  l»a 1  |I|^V  |  ■ 


.’W^r-^n^A.vwi^v'-VWW’-V.v^.’vm’Mifi  wwir  nrv v*r 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE:,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S) :  1 .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST  0  0  #  1 

0V05  LST  0  #  0  3 

06-08  LST  1  #  #  1 

09-11  LST  ##11 

12-14  LST  #  #  #  1 

15-17  LST  #  #  #  2 

18-20  LST  0  0  0  2 

21-23  LST  0  #  #  2 

ALL  HOURS  #  #  #  2 

6.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR 
00-02  LST  0  0  #  1 

03-05  LST  0  #  0  1 

06-08  LST  1  #  0  1 

09-11  LST  ##11 

12-14  LST  #  #  #  1 

15-17  LST  #  #  #  1 

18-20  LST  0001 

21-23  LST  0  #  #  2 

ALL  HOURS  #  #  #  1 

7.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR 

0  #  # 

#  0  1 

#  0  # 

#  1  # 

0  #  # 

0  #  # 

0  0  1 

#  #  1 

#  #  # 


8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR 

0  #  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  #  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0# 

0  0  0 

0  #  # 


ECR-CLT20a 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION :  PUERTO  CABEZAS,  NICARAGUA  STATION  It:  487300  ICAO  ID:  MNPC 

LOCATION:  14°02'N,  083°24’W  ELEVATION  (FEET):  49  LST  =  CMT  -6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  1.  TEMPERATURE  (°F) 

1 

EXTREME  MAX  2 

92 

91 

93 

94 

97 

93 

91 

93 

94 

97 

93 

89 

97 

MEAN  DLY  MAX 

2 

83 

84 

86 

87 

88 

86 

86 

87 

88 

87 

86 

84 

86 

MEAN 

2 

76 

77 

79 

81 

82 

80 

80 

81 

81 

80 

79 

78 

78 

MEAN  DLY  MIN 

2 

69 

70 

72 

74 

75 

74 

73 

74 

74 

73 

72 

71 

72 

EXTREME  MIN 

2 

59 

61 

64 

64 

58 

58 

58 

64 

65 

67 

65 

61 

58 

#  DAYS  >  90 

2 

It 

# 

3 

4 

5 

3 

It 

2 

8 

7 

1 

0 

33 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  2  15.5 

14.5 

7.9 

6.7 

25.8 

42.2 

29.6 

28.2 

19.5 

25.5 

20.9 

15.3 

145.1 

MEAN 

1 

6.5 

3.3 

1 .5 

2.0 

10.4 

17-0 

18.8 

14.4 

10.9  13.2 

13.9 

11  .0 

123.0 

MINIMUM 

2 

2.1 

0.1 

It 

# 

1.3 

4.0 

9.6 

4.8 

5.2 

9.5 

5.2 

2.7 

71 .1 

MAX  24  HR 

2 

3.5 

9.0 

2.3 

2.8 

6.7 

9.8 

7.6 

7.4 

5.5 

5.7 

6.3 

5.8 

9.3 

#  DAYS  >  0.01 

#  DAYS  7  0.5 

2 

* 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

« 

» 

* 

* 

« 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1 .5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

1 

89 

89 

86 

84 

87 

87 

87 

91 

92 

95 

94 

91 

89 

RH  (12  LST) 

1 

74 

73 

71 

70 

73 

78 

79 

78 

78 

77 

77 

77 

75 

VAPOR  PRESS 

1 

.79 

.78 

.80 

.82 

.89 

.91 

.89 

.90 

.90 

.88 

.85 

.83 

.85 

DEWPOINT 

1 

72 

71 

72 

72 

75 

76 

75 

75 

76 

75 

74 

73 

74 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  1 

[FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

ENE 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

ENE 

E 

E 

N 

ENE 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

11 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

9 

9 

8 

10 

10 

(ALL  OBS) 

1 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

11 

9 

8 

7 

9 

9 

9 

MAX  (PK  GST) 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

ft 

» 

ft 

* 

* 

* 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

200 

250 

250 

250 

250 

300 

200 

250 

300 

250 

250 

250 

300 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

m  m  7 

1 

? 

l 

1 

1 

i 

S 

])t 

■2 

It 

? 

4 

1 

1 

6? 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

It 

It 

It 

It 

it 

It 

It 

it 

It 

It 

It 

It 

It 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

,u  J4;  j*;. 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  »  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S) :  1 .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  10-16  YRS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {1  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

x 

« 

03-05 

LST 

* 

* 

« 

06-08 

LST 

22 

22 

15 

09-11 

LST 

16 

17 

1 3 

12-14 

LST 

12 

12 

8 

15-17 

LST 

14 

10 

8 

18-20 

LST 

14 

9 

10 

21-23 

LST 

* 

* 

x 

ALL  HOURS 

* 

* 

X 

8.  * 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

» 

* 

X 

03-05 

LST 

* 

* 

X 

06-08 

LST 

7 

2 

2 

09-11 

LST 

4 

3 

// 

12-14 

LST 

3 

3 

# 

15-17 

LST 

3 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

3 

2 

21-23 

LST 

* 

x 

X 

ALL  HOURS 

x 

x 

X 

9.  * 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

x 

X 

03-05 

LST 

* 

x 

X 

06-08 

LST 

6 

1 

1 

09-11 

LST 

2 

2 

# 

12-14 

LST 

1 

1 

# 

15-17 

LST 

2 

1 

# 

18-20 

LST 

1 

1 

1 

21-23 

LST 

* 

* 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

X 

10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

:  200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

x 

* 

X 

03-05 

LST 

* 

« 

X 

06-08 

LST 

# 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

# 

# 

18-20 

LST 

0 

1 

0 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

ECR-CLT18 


MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18 

29 

31 

30 

29 

15 

19 

24 

21 

21 

10 

13 

23 

19 

18 

7 

11 

23 

18 

17 

8 

20 

30 

23 

24 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

9 

13 

9 

7 

2 

4 

7 

7 

5 

2 

3 

6 

7 

4 

2 

3 

7 

6 

5 

2 

6 

12 

7 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

• 

• 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

6 

9 

5 

4 

1 

2 

5 

5 

2 

1 

2 

4 

4 

3 

1 

2 

4 

4 

3 

2 

2 

5 

1 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

0 

» 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18 

23 

24 

30 

24 

16 

24 

22 

24 

19 

13 

20 

23 

17 

16 

14 

17 

16 

17 

14 

16 

20 

22 

16 

18 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

12 

11 

11 

8 

4 

6 

6 

6 

5 

2 

5 

8 

5 

4 

2 

6 

5 

4 

4 

5 

8 

13 

3 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3 

7 

7 

8 

5 

2 

3 

2 

4 

3 

2 

3 

5 

3 

2 

2 

5 

4 

3 

3 

2 

5 

7 

3 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

1 

0 

1 

0 

# 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

jflin  mijrvwvwv  WlWWIWWWgJ^'WWJtf''  WWWy  rw  r^AX  **  ny  >VT  r\y  rjrr-.w  Wjr  AV  AVT  VTiy^.VT  Y»«  <n».  V-*  V"'  VT  'ria’v-u-yg^-wv^ 

OPERATIONAL  CLIMATIC 

DATA  SUMMARY 

STATION: 

PUERTO  CABEZAS,  NICARAGUA 

STATION  #:  487300 

ICAO 

ID: 

MNPC 

LOCATION: 

1  4°02’ N, 

083°24 

'W 

ELEVATION  (FEET) 

:  49 

LST  - 

GMT 

-6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR 

SEP  1986 

PERIOD: 

JAN  73 

-  DEC  85 

# 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

# 

« 

» 

» 

* 

ft 

03-05  LST 

# 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

« 

« 

* 

# 

* 

* 

06-08  LST 

0 

0 

# 

# 

4 

10 

7 

11 

7 

7 

2 

1 

4 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

4 

8 

4 

2 

1 

1 

2 

1 2-1 M  LST 

# 

0 

0 

# 

3 

5 

6 

8 

7 

4 

2 

1 

3 

15-17  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

6 

6 

8 

8 

6 

3 

1 

3 

18-20  LST 

1 

1 

0 

1 

2 

12 

12 

3 

14 

8 

3 

1 

5 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

# 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

« 

ft 

* 

# 

* 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

* 

* 

» 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

# 

03-05  LST 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

7 

6 

4 

4 

10 

16 

13 

10 

11 

15 

13 

12 

10 

09-11  LST 

6 

5 

2 

3 

5 

15 

13 

11 

8 

16 

15 

14 

9 

12-14  LST 

5 

4 

3 

3 

7 

13 

14 

12 

9 

12 

14 

9 

9 

15-17  LST 

6 

3 

2 

2 

8 

15 

10 

12 

9 

16 

12 

8 

9 

18-20  LST 

3 

11 

3 

2 

9 

14 

12 

9 

11 

13 

14 

8 

9 

21-23  LST 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

ft 

* 

* 

# 

* 

ALL  HOURS 

# 

* 

» 

* 

ft 

« 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

ft 

» 

» 

» 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

« 

» 

* 

* 

» 

ft 

* 

*s«* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

# 

# 

# 

# 

ft 

# 

ft 

X 

* 

# 

ft 

# 

ALL  HOURS 

* 

# 

ft 

# 

# 

# 

ft 

# 

ft 

# 

ft 

* 

* 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

# 

# 

* 

* 

# 

* 

# 

* 

* 

» 

* 

# 

03-05  LST 

# 

# 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

* 

# 

ft 

* 

» 

* 

06-08  LST 

It 

It 

It 

It 

# 

1 

1 

It 

0 

0 

# 

# 

It 

09-11  LST 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

0 

# 

# 

It 

i 2-1 4  LST 

It 

1 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

It 

1 

1 

1 

15-17  LST 

It 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

It 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

It 

21-23  LST 

* 

# 

* 

* 

# 

ft 

# 

* 

# 

# 

* 

« 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

* 

# 

# 

# 

# 

# 

ft 

# 

» 

# 

* 

O 

» f 

j] 

“  ""  ^‘  *'“  **■  ^  a^^Va/*  aAAjAEj 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

#  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 
2; 

3i 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  *  ***»*»»**»** 

03-05  LST  *  *#*#*##»**»# 

06-08  LST  6  1  1  5595^26685 

09-11  LST  1  2#1  2  4  5  2  2  2  1  k  2 

12-14  LST  1  1  #1  1  44323532 

15-17  LST  2  1  #1  1  34324422 

18-20  LST  1  111231224732 

21-23  LST  *  *»*»*»***«** 

ALL  HOURS  *  #*#»#****#»# 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  *  #*##***##**# 

03-05  1ST  *  **»»**»»»**» 

06-08  LST  4  1  #3563325474 

09-11  LST  1  1#1133122132 

12-14  LST  #  1  #1  1  34212222 

15-17  1ST  1  1*1123223322 

18-20  LST  1  111221213632 

21-23  LST  *  **«*»*»****« 

ALL  HOURS  *  ***«»»**»*** 

7.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  *  ***#»»»#*«*# 

03-05  LST  »  ***•***«##** 

06-08  LST  2  #01241112242 

09-11  LST  0  10*112111111 

12-14  LST  #  ##1121111221 

15-17  LST  1  ##1111112111 

18-20  LST  0  101111001101 

21-23  LST  *  ************ 

All.  HOURS  *  ***»*»»*»«** 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  *  ************ 

03-05  1ST  *  ************ 

06-08  LST  0  000*000000## 

09-11  LST  0  00000##10### 

12-14  LST  0  0  0  0  0  #  #  0  0  0  0  0  # 

15-17  LST  0  00#000##000# 

18-20  LST  0  00100000010# 

21-23  LST  *  ************ 

ALL  HOURS  *  ************ 

ECR-CLT1 8a 


it.  a«_  it.  |\_  it* 


.  a»_  •  *  a»- 


»l.  |  -  i(fe  *>, 


TEMPERATURE Pf)|  PRECIPITATION  On)  I  WIND  (KT) 


5  ,  |  -  f  f  Sje  I  —  51  5  * 

Sill  If  .5 i| ii !  Ss^Ts  s  .1 

,  eI  I  j?  sh;  ?!  hs  1 1  s  Is 


PERIOD  L936-7QB 


rmP  ELEVATION*  31  ft 


MEAN  NUMBER  OF  0AY3 


TEMPERATURE  PF) 


t  >  S  i 

90  00  70  60 


JUN  SEP 

NUMBER  OBSERVED  WITHIN:  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

(FOR:  1900-1970}  60  KM  o/o  o/o  o/o  l/o  0/0  l/o  SEP' 

(A)  HURRICANESAhOPICAL  STORMS  120  K4  0/0  0/0  1/0  4/0  2/l  7/l  °900“1(00  HOURS  11  OCT. 

(B)  HURRICANES  ONLY  240  M4  2/0  2/l  6/l  13/6  7/l  30/9 

RUSSUO  FOR 


SSE  OCCURS  FREQUENTLY  1200-1400 
HOURS  n  MAY,  JUN,  AUC,  SEP,  AND 
0900-1700  HOURS  IN  OCT. 


!=OATA  NOT  AVAILABLE.  I  LESS  THAN  O.S  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  ItRCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 


FLYINO  WEATHER  <%FREO)l  HOURS  (LST) 


a  wi 


C1G 

leas  than 
3000  feet 
and/or 
VSBY 

leae  than 
3  allea 


CIO 

less  than 
1500  feet 
and/or 
VSBY 

leas  than 
3  allea 


leaa  than 
1000  feet 


leaa  than 
2  alias 


iwmi 


1 _ 3L 

6  8 


1 

CIO 

00-02 
03-05  .. 

0 

0 

less  than 

200  feet 
and/or 

_ QL^ofl...  . 

.  - .09-11 

_ _ 12-14 

0 

Q_ 
'  Q 

VSBY 

leas  than 
t  alU 

L 

- 15 -.17 _ 

_ 18.20  .  .  , 

- 21-2J.  _1 

ALL  HOURS 

*-■ 

h  U 

!-  *- 

<  0 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  FRANCE,  PANAMA 
LOCATION:  09°22’N, 79*52 ’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JAN 

1984 

STATIONS  #:  787831 

ELEVATION  (FEET):  26 
PERIOD:  JAN  1973  -  DEC 

1982 

ICAO 
LST  - 

ID:  MPCF 

GMT  -  5 

o 

a 

• 

* 

l 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

oV 

i 

i 

l .  TEMPERATURE  ( 

°F) 

5 

EXTREME  MAX 

89 

90 

90 

92 

90 

94 

91 

94 

94 

93 

91 

89 

94 

f 

MEAN  DLY  MAX 

85 

85 

86 

86 

85 

85 

83 

85 

33 

84 

84 

83 

84 

j 

MEAN 

82 

82 

83 

83 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

■ 

MEAN  DLY  MIN 

78 

78 

78 

78 

77 

76 

76 

77 

56 

76 

77 

77 

77 

EXTREME  MIN 

72 

70 

69 

71 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

69 

#  DAYS  >  90 

0 

# 

# 

I 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

0 

3 

#  DAYS  <  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

1 

MAXIMUM 

2.0 

2.6 

1.5 

5.1 

9.1 

16.7 

14.3 

9.1 

6.6 

10.2 

22.9 

12.8 

22.9 

1 

MEAN 

0.7 

0.8 

0.5 

2.2 

3.5 

5.2 

5.2 

4.4 

3.0 

5.1 

7.0 

2.6 

41.6 

a 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

0.9 

1.2 

1.0 

2.4 

5.0 

6.6 

5.6 

4.9 

3.1 

4.4 

8.5 

2.5 

8.5 

B 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

I 

#  DAYS  >  0.5 

# 

# 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

23 

K 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

) 

;i 

0  DAYS  >0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'j 

#  DAYS  2  1  • 5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(*)  / 

VAPOR  PRESSURE 

(IN 

Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (04  LST) 

85 

83 

85 

84 

88 

94 

94 

94 

96 

94 

93 

89 

91 

RH  (13  LST) 

74 

73 

70 

69 

78 

83 

83 

84 

81 

81 

84 

78 

79 

VAPOR  PRESS 

.78 

.85 

.85 

.87 

.93 

.93 

.93 

.94 

.93 

.92 

.92 

.89 

.91 

DEWPOINT 

74 

74 

74 

74 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

75 

75 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

WSW 

W 

W 

W 

W 

W 

NE 

NE 

MEAN  SPEED 

6 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

MAX  (PK  GSTS) 

25 

24 

32 

24 

17 

22 

21 

21 

17 

22 

23 

22 

32 

PRESSURE  ALT 

300 

300 

300 

300 

350 

350 

300 

300 

300 

300 

350 

300 

350 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

5 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

0 

0 

2 

3 

8 

13 

14 

14 

12 

13 

6 

2 

91 

#  DAYS  FOG 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

l 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

A 


~V.T 


* 


’ 


•.*  i.i  > . ■  <ai 


*•  M  > .1  .1  *.(  '•!  '-I  »-■  -*  i.i  «.|  >  |  n_*  ».§  «.|  •.* JJ 


a  .1  .»  »i  .«  ai  >.i 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN  f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


SOURCE(S) : 


USAFETAC  DATSAV  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(Z  FREQ)  OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

13 

8 

n 

23 

27 

33 

36 

37 

18 

16 

09-11  LST 

12 

10 

li 

25 

28 

29 

29 

29 

15 

19 

12-14  LST 

7 

6 

6 

125 

24 

36 

31 

26 

19 

23 

15-17  LST 

8 

7 

4 

16 

27 

47 

43 

42 

27 

36 

18-20  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

10 

8 

9 

21 

27 

35 

34 

33 

19 

22 

8.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST1 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

9 

5 

a 

19 

18 

31 

31 

33 

14 

13 

09-11  LST 

6 

4 

8 

14 

17 

23 

23 

23 

10 

15 

12-14  LST 

3 

2 

3 

8 

15 

25 

24 

16 

12 

18 

15-17  LST 

3 

4 

2 

9 

25 

38 

33 

30 

19 

24 

18-20  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

5 

4 

6 

14 

18 

328 

28 

26 

13 

17 

9.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

3 

l 

l 

3 

3 

9 

9 

6 

5 

4 

09-11  LST 

1 

i 

i 

2 

4 

5 

5 

4 

3 

3 

12-14  LST 

f 

0 

l 

# 

3 

7 

5 

2 

2 

3 

15-17  LST 

1 

0 

2 

1 

4 

10 

6 

4 

4 

5 

18-20  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

1 

i 

l 

2 

4 

7 

7 

4 

4 

3 

10.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

it 

# 

n 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

i? 

n 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

If 

0 

0 

0 

0 

n 

it 

0 

ii 

ft 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  FRANCE,  PANAMA 
LOCATION:  09°22'N,  79852’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/EAO  JAN  1984 


STATIONS  # :  78783 L 

ELEVATION  (FEET):  /b 

PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


ICAO  ID:  MPCF 
LST  »  ".MT  ■  5 


T7  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

TSTMS 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

a 

* 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

a 

a 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

1 

2 

7 

11 

12 

13 

12 

12 

4 

2 

6 

09-11  LST 

0 

0 

1 

5 

3 

8 

10 

9 

7 

7 

3 

2 

5 

12-14  LST 

0 

0 

1 

4 

10 

15 

11 

14 

14 

11 

4 

2 

7 

15-17  LST 

0 

0 

2 

3 

12 

24 

25 

25 

19 

27 

6 

3 

12 

18-20  LST 

A 

A 

* 

* 

* 

a 

a 

* 

* 

a 

* 

A 

A 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

a 

* 

a 

* 

* 

A 

A 

ALL  HOURS 

0 

0 

1 

2 

7 

12 

13 

14 

12 

12 

4 

> 

7 

2.  Z  FREQ  OF 

R/L 

00-02  LST 

RAIN  AND/OR  1 

JAN  FEB 

DRIZZLE 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

A 

A 

* 

A 

* 

A 

A 

* 

a 

a 

A 

A 

03-05  LST 

* 

A 

a 

a 

A 

* 

* 

a 

* 

a 

* 

A 

A 

06-08  LST 

5 

1 

1 

4 

8 

11 

14 

13 

9 

9 

13 

7 

8 

09-11  LST 

1 

3 

2 

4 

8 

10 

13 

10 

6 

11 

13 

6 

7 

12-14  LST 

3 

2 

1 

3 

7 

13 

11 

12 

9 

11 

13 

9 

8 

15-17  LST 

2 

3 

1 

3 

10 

16 

13 

20 

16 

23 

13 

8 

11 

18-20  LST 

a 

a 

* 

a 

* 

a 

* 

* 

* 

* 

a 

A 

A 

21-23  LST 

* 

a 

a 

a 

* 

a 

a 

* 

* 

* 

A 

A 

* 

ALL  HOURS 

2 

2 

l 

3 

8 

12 

13 

13 

9 

12 

13 

7 

e 

3.  Z  FREQ  OF 

S/IP 

00-02  LST 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  Z  FREQ  OF 

SURFACE 

JAN 

WIND 

FEB 

SPEEDS 

MAR 

>  25 

APR 

KNOTS 

MAY 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

WND>25 

00-02  LST 

A 

A 

a 

a 

a 

• 

* 

* 

a 

* 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

a 

* 

* 

a 

* 

» 

* 

* 

A 

A 

A 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

l 

l 

1 

0 

1 

09-11  LST 

I 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

I 

1 

0 

# 

12-14  LST 

1 

# 

I 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

l 

1 

0 

f 

15-17  LST 

I 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

1 

0 

# 

!t 

18-20  LST 

* 

A 

A 

A 

A 

a 

A 

* 

a 

* 

A 

A 

A 

21-23  LST 

* 

A 

* 

* 

A 

a 

A 

A 

* 

a 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

I 

0 

f 

0 

0 

0 

.7 

# 

l 

1 

# 

tf 

I 

"  «  "4  *1  *  ,  •  «  ■  *  *  ,  ‘  |  ■  "  •  »  -  •  .  •  m*  »  *,  *  *  ,  "  »  ,  *  ,  •  ,  •  .*  «*  _  »*,  * 


vv^\*;v:vcv£>> 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2. 

3. 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITYTCIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

l 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

l 

2 

09-11 

LST 

# 

0 

# 

0 

0 

1 

2 

# 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

2 

# 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

3 

1 

1 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

# 

0 

# 

0 

l 

3 

2 

1 

1 

6.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

1 

0 

0 

0 

* 

1 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

12-14 

LS 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

f 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

0 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

« 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

1 

7.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

SEP 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

# 

0 

0 

0 

I 

1 

1 

# 

1 

8.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

ALL  HOURS 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  FT  SHERMAN,  PANAMA  STATIONS  #:  788010  ICAO  ID:  MPFS 
LOCATION:  09322'N,  79°57*W  ELEVATION  (FEET):  10  LST  -  GMT  -5 
PREPAREO  BY  USAFETAC/F.CR  OCT  1984  PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

88 

92 

92 

94 

95 

93 

91 

93 

94 

95 

92 

90 

95 

MEAN  DLY  MAX 

84 

85 

85 

86 

86 

86 

85 

85 

86 

86 

84 

85 

85 

MEAN 

80 

81 

81 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

31 

80 

81 

81 

MEAN  DLY  MIN 

76 

76 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

76 

76 

EXTREME  MIN 

69 

69 

67 

72 

71 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

66 

66 

#  DAYS  >  90 

0 

It 

It 

# 

1 

* 

It 

♦ 

# 

1 

It 

# 

3 

It  DAYS  T  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

19.2 

12.4 

9.2 

21.7 

25.4 

31.2 

27.7 

26.6 

23.0 

42.2 

43.1 

34.4 

183 

MEAN 

3.3 

1.6 

1.5 

4.0 

12.5 

13.2 

15.5 

15.4 

12.5 

15.8 

22.5 

12.1 

129 

MINIMUM 

# 

It 

It 

0.  1 

1.6 

5.9 

4.4 

5.8 

3.1 

5.8 

6.6 

0.9 

86 

MAX  24  HR 

3.4 

7.9 

4.2 

6.7 

7.5 

8.5 

6.8 

6.9 

7.5 

11.0 

10.4 

10.3 

11 

It  DAYS  >0.01 

16 

13 

1 1 

14 

21 

23 

25 

25 

23 

24 

25 

22 

242 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

8 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  1. 5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hpr)  / 

DEWPOINT  (°F) 

R4  (06  LST) 

83 

81 

83 

83 

92 

94 

93 

95 

94 

96 

94 

88 

91 

RH  ( 13  LST) 

72 

70 

68 

70 

76 

80 

81 

80 

77 

77 

81 

77 

76 

VAPOR  PRESS  <| 

[ 

.87 

.85 

.85 

.87 

.93 

.93 

.93 

.94 

.93 

.92 

.92 

.89 

.91 

DEWPOINT  <1 

[ 

74 

74 

74 

74 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

75 

75 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  /  99. 95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN  < 

NE 

NE 

NE 

NE 

SNE 

$w$w 

$w 

$W 

SW 

SW 

$w 

NE 

$W 

MEAN  SPEED 

6 

5 

5 

5 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

MAX  (PR  GSTS)  <1 

26 

27 

32 

24 

25 

22 

21 

30 

26 

30 

26 

26 

32 

PRESSURE  ALT  <| 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

400 

350 

400 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER  4 

5 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

It  DAYS  TSTMS 

0 

0 

It 

2 

12 

15 

16 

16 

15 

14 

8 

2 

100 

It  DAYS  FOG  4 

0 

0 

0 

It 

It 

0 

# 

0 

It 

0 

0 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

i 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAEETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (CRISTOBAL,  PANAMA) 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

ft 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

13 

8 

11 

23 

27 

09-11 

LST 

12 

10 

11 

25 

28 

12-14 

LST 

7 

6 

6 

15 

24 

15-17 

LST 

8 

7 

4 

16 

27 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4  10 

8 

9 

21 

27 

8.  X 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

ft 

* 

06-08 

LST 

9 

5 

8 

19 

18 

09-11 

LST 

6 

4 

8 

14 

17 

12-14 

LST 

3 

2 

3 

8 

15 

15-17 

LST 

3 

4 

2 

9 

25 

18-20 

LST 

* 

* 

ft 

* 

* 

21-23 

LST 

ft 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4  5 

4 

6 

14 

18 

9.  X 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

06-08 

LST 

3 

1 

1 

3 

3 

09-11 

LST 

1 

l 

1 

2 

4 

12-14 

LST 

# 

0 

1 

# 

3 

15-17 

LST 

1 

0 

2 

1 

4 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

4  i 

l 

1 

2 

4 

10.  7 

:  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

ft 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

ft 

06-08 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

13-20 

LST 

* 

ft 

ft 

* 

ft 

21-23 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

4  # 

0 

0 

0 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

ft 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

33 

36 

37 

18 

16 

29 

23 

23 

29 

29 

29 

15 

19 

27 

15 

21 

36 

31 

26 

19 

23 

26 

14 

20 

47 

43 

42 

27 

36 

25 

18 

26 

* 

ft 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

35 

34 

33 

19 

22 

28 

18 

22 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

* 

* 

* 

ft 

* 

ft 

* 

* 

* 

31 

31 

33 

14 

13 

20 

13 

18 

23 

23 

23 

10 

15 

16 

7 

14 

25 

24 

16 

12 

18 

20 

7 

13 

38 

33 

30 

19 

24 

20 

11 

18 

* 

ft 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

28 

28 

26 

14 

17 

19 

9 

16 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

* 

* 

9 

9 

6 

5 

4 

4 

7 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

7 

5 

2 

2 

3 

5 

4 

3 

10 

6 

4 

4 

5 

6 

4 

4 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

7 

7 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

DEC 

ANN 

* 

ft 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

0 

# 

0 

# 

it 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

» 

0 

It 

It 

0 

0 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  FT  SHERMAN,  PANAMA  STATIONS  #:  788010  TCAu  ID:  M P P S 

LOCATION:  09°22'N,  79057'W  ELEVATION  (FEET):  10  I. ST  -  cm r 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  JAN  197.3  -  DEC  1984 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

a 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

1 

2 

7 

11 

11 

13 

12 

12 

4 

2 

6 

09-11 

LST 

0 

0 

9 

4 

3 

7 

10 

9 

7 

7 

3 

1 

4 

12-14 

LST 

0 

0 

1 

3 

9 

14 

10 

13 

14 

11 

4 

1 

7 

15-17 

LST 

0 

0 

2 

3 

12 

24 

25 

25 

19 

27 

6 

2 

12 

18-20 

LST 

A 

* 

a 

★ 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

21-23 

LST 

A 

A 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

ALL  HOURS 

4 

0 

0 

1 

3 

7 

12 

13 

14 

12 

12 

4 

2 

7 

2.  X 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

a 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

X 

A 

03-05 

LST 

a 

A 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

★ 

A 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

3 

8 

11 

14 

12 

8 

9 

12 

7 

7 

09-11 

LST 

2 

2 

2 

4 

8 

10 

12 

10 

6 

1  1 

13 

6 

•7 

12-14 

LST 

1 

1 

1 

2 

7 

13 

10 

12 

8 

11 

i3 

9 

7 

15-17 

LST 

0 

3 

n 

3 

10 

15 

13 

19 

16 

23 

12 

8 

12 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

ill 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

a 

a 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

2 

2 

1 

3 

8 

12 

13 

13 

9 

12 

13 

7 

8 

3.  7. 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

) 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1) 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

1 

1 

0 

1/ 

09-11 

LST 

9 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

1 

1 

0 

,1 

12-14 

LST 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

1 

0 

9 

« 

15-17 

LST 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

n 

9 

18-20 

LST 

a 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

a 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

9 

# 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

•7 

1 

1 

# 

9 

'«  1‘g  4*4  tlaj‘4  tlfciL  iVlVjL  i*.  |*«  |*. 
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REMARKS:  *  -  DATA  MOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

4  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (CRISTOBAL,  PANAMA) 


5.  X 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

09-11 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

2 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

3 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

ALL  HOURS 

4 

# 

0 

# 

0 

1 

3 

3 

6.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

Al 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

06-08 

LST 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

l 

09-11 

LST 

I 

0 

0 

0 

0 

I 

l 

( 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

l 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

l 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

4 

ALL  HOURS 

4 

* 

0 

0 

0 

# 

l 

l 

7.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

Al 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

A 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

06-08 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

c 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

l 

0 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

★ 

A 

ALL  HOURS 

4 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

l 

# 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

06-08 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-1  i 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

A 

* 

* 

A 

A 

ALL  HOURS 

4 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

x 

v 

OPERATIONAL 

CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

> 

STATION:  HOWARD  AFB 

PANAMA 

STATION  0 

788060 

ICAO 

ID: 

MPHO 

6 

LOCATION:  08 

°55’N  079°36 

W 

ELEVATION 

(FEET) 

:  51 

LST  = 

GMT 

-  5 

& 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  APRIL 

1983 

PERIOD:  JAN  1973 

-  DEC 

1981 

A 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

1 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

2 

4 

1 

0 

0 

1 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

0 

0 

1 

£ 

09-11  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

1 

12-14  LST 

0 

0 

0 

2 

10 

8 

7 

10 

6 

11 

9 

4 

5 

i 

15-17  LST 

0 

0 

1 

3 

12 

13 

14 

14 

11 

14 

9 

3 

3 

18-20  LST 

0 

0 

0 

1 

3 

6 

4 

5 

5 

6 

2 

1 

3 

$ 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

1 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

3 

1 

3 

$ 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

2 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

0 

0 

3 

5 

6 

4 

5 

8 

10 

6 

2 

4 

03-05  LST 

0 

0 

# 

2 

5 

9 

6 

6 

10 

6 

7 

3 

4 

06-08  LST 

0 

0 

1 

2 

4 

11 

7 

7 

8 

6 

7 

3 

5 

V, 

09-11  LST 

1 

0 

1 

3 

6 

12 

9 

8 

11 

8 

6 

4 

6 

V. 

•  » 

12-14  LST 

3 

1 

2 

7 

14 

15 

14 

13 

12 

17 

21 

12 

11 

>: 

15-17  LST 

3 

3 

2 

8 

20 

19 

15 

21 

16 

24 

24 

13 

14 

i 

18-20  LST 

1 

0 

0 

3 

11 

13 

10 

14 

12 

20 

15 

4 

9 

* 

21-23  LST 

0 

0 

0 

2 

5 

8 

6 

7 

8 

11 

7 

2 

5 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

4 

8 

11 

9 

10 

11 

13 

11 

5 

7 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

$ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

• 

• 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« -■ 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

•V 

*  • 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'■V 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

,v 

> 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS  >  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

>3 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

01-03  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

04-06  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

fNJJ 

07-09  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

,Vj| 

10-12  LST 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13-15  LST 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16-18  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19-21  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22-24  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

ALL  HOURS 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■NJ 

-■'J 

£ 

& 

• 

/v 

>  * 

) 

;  /\- 

o 

) 

' 

• 

is 
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w 
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REMARKS: 


DATA  NOT  AVAILABLE,  it  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI=  STATUTE  MILES 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  81 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

if 

03-05 

LST 

0 

0 

it 

0 

0 

it 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

it 

0 

0 

1 

it 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

it 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

it 

it 

18-20 

LST 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

< 

500/1.5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

It 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

it 

it 

0 

it 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

it 

it 

18-20 

LST 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

it 

0 

it 

it 

it 

it 

it 

SEP 

0 

0 

it 

0 

it 

i 

o 

// 

it 


SEP 

0 

0 

It 

0 

0 

it 

0 

0 

it 


OCT  NOV 

it  o 

it  it 

it  it 

it  it 

l  l 

1  it 

1  1 

0  it 

it  it 


OCT  NOV 

0  0 

it  -it 

it  it 

it  it 

1  1 

1  it 

1  it 

0  it 

it  it 


DEC  ANN 

0  it 

0  it 

0  it 

it  it 

it  it 

1  it 

0  it 

0  it 

it  it 


DEC  ANN 

0  it 

0  it 

0  it 

it  it 

it  it 

it  it 

0  it 

0  it 

it  it 


7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 


JAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


FEB 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


MAR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


APR 

0 

0 

0 

0 


MAY 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 


JUN 

0 

it 

0 

0 

0 


JUL 

0 

0 

It 

0 

0 

it 

0 


AUG 

it 

0 

0 

0 

it 

it 

0 


SEP 

0 

0 

It 

0 

0 

it 

0 


OCT 

0 

it 

0 

0 

it 

it 

it 


NOV 

0 

it 

0 

it 

it 

it 

0 


DEC 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 


ANN 

it 

it 

it 

it 

It 

it 

It 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  RIO  HATO,  PANAMA  STATIONS  It:  788078  ICAO  ID:  MPRH 

LOCATION:  08°23 ’N ,80°07 'W  ELEVATION  (FEET):  98  LST  *  CMT-5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  DEC  1983  PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 

97 

96 

97 

97 

95 

94 

96 

94 

93 

92 

96 

96 

97 

MEAN  DLY  MAX 

90 

91 

91 

91 

88 

87 

87 

87 

87 

86 

87 

88 

88 

MEAN 

82 

83 

83 

83 

81 

80 

81 

80 

80 

79 

80 

81 

81 

MEAN  DLY  MIN 

73 

74 

74 

75 

74 

73 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

EXTREME  MIN 

66 

68 

67 

68 

71 

69 

67 

66 

68 

69 

67 

67 

66 

#  DAYS  >  90 

18 

20 

22 

21 

9 

5 

7 

5 

4 

4 

4 

9 

127 

It  DAYS  <  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

0.79 

0.06 

0.25 

0.85 

5.55 

11.01 

9.59 

9.53 

7.76 

14.73 

11.2 

4.56 

14.73 

MEAN 

0.29 

0.02 

0.05 

0.41 

3.99 

5.41 

4.66 

4.87 

4.45 

7.73 

6.02 

2.94 

40.91 

MINIMUM 

★ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

0.69 

0.06 

0.15 

0.69 

2.15 

2.14 

2.40 

2.25 

2.88 

2.80 

4.89 

2.36 

4.89 

It  DAYS  >0.01 

2 

l 

1 

4 

13 

15 

15 

14 

13 

20 

20 

12 

128 

It  DAYS  2  0.5 

It 

0 

0 

It 

3 

5 

4 

4 

3 

7 

5 

2 

33 

3 .  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It  DAYS  >  0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >1.5 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (04  LST) 

* 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

RH  (13  LST) 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

VAPOR  PRESS 

.75 

.73 

.74 

.79 

.87 

.88 

.87 

.87 

.87 

.87 

.86 

.81 

.83 

DEWPOINT 

70 

69 

69 

71 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

72 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT /KNOTS)  / 

99. 952! 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

NW 

NW 

NW 

NW 

ESE 

SSE 

SSE 

SSE 

SSE 

SSE 

WNW 

NW 

NW 

MEAN  SPEED 

10 

11 

11 

9 

7 

5 

6 

6 

5 

5 

6 

7 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

30 

30 

32 

30 

30 

22 

36 

30 

20 

20 

26 

30 

36 

PRESSURE  ALT 

150 

150 

2  50 

2  50 

250 

250 

150 

200 

200 

200 

250 

200 

250 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  TSTMS 

It 

It 

It 

1 

4 

5 

3 

4 

5 

5 

2 

1 

30 

It  DAYS  FOG 

0 

0 

It 

1 

0 

0 

It 

0 

0 

It 

It 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

"  b 


58 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN  f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


SOURCE(S): 


USAFETAC  DATSAV  POR 


7. PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI: 


JAN  FES  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


9.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 


18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  RIO  HATO,  PANAMA 
LOCATION:  08*23 ’N,80°07,W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  Jan  1984 


STATIONS  #:  788078 

ELEVATION  (FEET):  98 
PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


ICAO  ID:  KPRH 
LST  -  GMT  -5 


.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

00-02  LST  ********** 

03-05  LST  ********** 

06-08  LST  0000122210 

09-11  LST  0  0  #  #  1  1  2  1  #  0 

12-14  LST  0001231134 

15-17  LST  #001353344 

18-20  LST  1001323435 

21-23  LST  ********** 

ALL  HOURS  #011232223 

2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

00-02  LST  ********** 

03-05  LST  ********** 

06-08  LST  0002133320 

09-11  LST  00#2143321 

12-14  LST  #0#2233434 

15-17  LST  10#2452346 

18-20  LST  1  0  1  3  3  3  2  4  4  10 

21-23  LST  ********** 

ALL  HOURS  #0#2243334 

3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


X  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 


n 


sa 

•*ul 


a 


'.<•1 


SB 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 


FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


MAY  J1 

*  5 


HAY  Jl 

*  i 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  Jl 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  TORRIJOS  IAP,  PANAMA  STATIONS  tf:  787920  ICAO  ID:  MPTO 

LOCATION:  09°05'N,  79°22'W  ELEVATION  (FEET):  134  LST  =  GMT  -  5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  DECEMBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

102 

95 

95 

95 

102 

95 

100 

97 

95 

102 

102 

93 

102 

MEAN  DLY  MAX 

88 

89 

90 

90 

88 

87 

88 

87 

86 

85 

86 

88 

87 

MEAN 

79 

80 

81 

81 

81 

80 

79 

79 

78 

78 

78 

79 

79 

MEAN  DLY  MIN 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

73 

EXTREME  MIN 

64 

64 

63 

64 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

66 

64 

63 

#  DAYS  >  90 

4 

8 

13 

13 

6 

4 

6 

5 

2 

2 

2 

4 

69 

#  DAYS  <  32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MEAN 

1.98 

0.85 

0.29 

2.05 

9.31 

8.16 

8.65 

8.53 

7.91 

12.18 

10.92 

6.55 

77.4 

MINIMUM 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MAX  24  HR 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

#  DAYS  >  0.01 

3 

2 

l 

3 

12 

13 

14 

14 

n 

14 

16 

n 

14 

#  DAYS  >0.5 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(7.)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN 

Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (04  LST) 

86 

82 

81 

84 

92 

94 

93 

94 

94 

95 

94 

91 

90 

RH  (13  LST) 

64 

60 

59 

64 

63 

78 

78 

78 

79 

80 

78 

70 

72 

VAPOR  PRESS 

.75 

.73 

.74 

.79 

.87 

.88 

.87 

.87 

.87 

.8  7 

.86 

.81 

.8  3 

DEWPOINT 

70 

69 

69 

71 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

72 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/ KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLC  DRCTN 

NNE 

NNE 

NNE 

NNE 

S 

S 

WNW 

WNW 

S 

S 

WNW 

ENE 

NNE 

MEAN  SPEED 

5 

6 

6 

6 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

MAX  (PK  GSTS) 

32 

22 

24 

30 

16 

20 

30 

20 

24 

20 

20 

32 

32 

PRESSURE  ALT 

3  50 

400 

400 

400 

400 

350 

3  50 

350 

3  50 

3  50 

350 

3  50 

400 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

4 

3 

4 

5 

7 

7 

7 

6 

7 

8 

7 

4 

6 

#  DAYS  TSTMS 

1 

f 

1 

4 

14 

16 

16 

16 

17 

18 

11 

4 

118 

«  DAYS  FOG 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

l 

1 

2 

2 

1 

l 

14 

! 

I 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLC  DRCTN  {  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECMBER  1982 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

1 

l 

1 

3 

4 

03-05  LST 

2 

1 

3 

3 

6 

06-08  LST 

1 

1 

2 

5 

9 

09-11  LST 

2 

2 

2 

7 

9 

12-14  LST 

2 

3 

3 

7 

12 

15-17  LST 

3 

3 

3 

7 

11 

18-20  LST 

1 

1 

1 

3 

7 

21-23  LST 

1 

1 

l 

1 

3 

ALL  HOURS 

1 

2 

2 

4 

8 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

# 

0 

It 

# 

l 

03-05  LST 

0 

0 

It 

1 

3 

06-08  LST 

# 

0 

1 

2 

3 

09-11  LST 

# 

# 

# 

3 

3 

12-14  LST 

# 

0 

It 

2 

3 

15-17  LST 

1 

0 

It 

3 

3 

18-20  LST 

0 

0 

# 

1 

2 

21-23  LST 

# 

0 

0 

# 

1 

ALL  HOURS 

# 

0 

# 

1 

2 

9.  X  FREQ 

OF  CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

# 

0 

# 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

# 

0 

1 

06-08  LST 

I 

0 

# 

1 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

12-14  LST 

0 

0 

# 

1 

1 

15-17  LST 

I 

0 

0 

1 

1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

I 

I 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

# 

0 

I 

# 

# 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

# 

0 

# 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

o 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

# 

0 

# 

JUN  JUL  AUG 

5  3  3 

6  3  4 

7  4  5 

6  5  8 

10  7  9 

12  6  10 

9  5  6 

5  3  4 

7  4  6 


JUN  JUL  AUG 

2  #  1 

2  #  1 

1  1  2 

3,  2  3 

4  2  3 

3  2  3 

3  1  2 

1  #  2 

2  l  2 


JUN  JUL  AUG 

#  0  # 

1  #  # 

1  1  1 

1  #  # 

2  1  1 

1  #  1 

1  #  # 

ton 

l  #  l 


JUN  JUL  AUG 

0  0# 

0  0# 

0  #  0 

0  #  0 

0  #  0 

#00 

#  0  It 

o  0 

#  # 


SEP 

OCT 

NOV 

4 

8 

5 

6 

6 

5 

7 

10 

5 

10 

12 

8 

11 

17 

12 

11 

17 

10 

10 

15 

10 

5 

11 

7 

8 

12 

8 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

l 

4 

3 

2 

4 

5 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

# 

3 

3 

2 

3 

2 

SEP 

OCT 

NOV 

# 

# 

0 

1 

# 

1 

# 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

0 

# 

# 

1 

l 

1 

SEP 

OCT 

NOV 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

It 

#  0  0 

#00 

#  II  9 


DEC 

1 

1 

1 

3 

4 
4 
3 
1 
2 


DEC 

# 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

1 


DEC 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

It 

# 


DEC 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 


0 

# 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  TORRIJOS,  IAP,  PANAMA  STATIONS  It:  787920  ICAO  ID:  MPTG 

LOCATION:  09°05'N,  79°22'W  ELEVATION  (FEET):  134  LST  -  GMT  -  5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  DECEMBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

1 

0 

1 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

0 

1 

06-08  LST 

0 

0 

0 

# 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

f 

1 

09-11  LST 

0 

It 

0 

It 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

1 

It 

1 

12-14  LST 

1 

0 

# 

2 

9 

9 

10 

ll 

11 

14 

8 

3 

7 

15-17  LST 

It 

// 

1 

3 

13 

16 

17 

19 

13 

18 

9 

2 

10 

18-20  LST 

0 

0 

0 

1 

3 

6 

7 

6 

5 

7 

2 

1 

3 

21-23  LST 

0 

0 

0 

It 

1 

2 

2 

2 

4 

5 

1 

II 

1 

ALL  HOURS 

# 

It 

# 

1 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

3 

l 

3 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

1 

It 

3 

5 

6 

4 

5 

6 

10 

6 

1 

4 

03-05  LST 

1 

# 

It 

2 

6 

7 

5 

5 

8 

6 

6 

3 

4 

06-08  LST 

0 

It 

It 

2 

5 

9 

7 

5 

7 

8 

5 

3 

4 

09-11  LST 

t 

1 

1 

3 

7 

11 

9 

9 

10 

10 

7 

3 

6 

12-14  LST 

3 

It 

2 

4 

13 

13 

3 

14 

13 

18 

16 

6 

10 

15-17  LST 

2 

1 

1 

6 

17 

17 

14 

19 

14 

22 

17 

6 

1  1 

18-20  LST 

1 

1 

tt 

3 

8 

13 

11 

14 

14 

18 

10 

3 

8 

21-23  LST 

1 

# 

It 

1 

4 

8 

4 

7 

6 

13 

7 

2 

4 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

3 

8 

10 

8 

10 

10 

13 

9 

3 

6 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

It 

It 

0 

It 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

It 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

» 

0 

0 

0 

0 

It 

15-17  LST 

1 

f 

# 

# 

It 

It 

0 

0 

It 

It 

0 

# 

It 

18-20  LST 

1 

# 

0 

# 

0 

It 

# 

0 

It 

0 

0 

0 

It 

21-23  LST 

0 

# 

ft 

It 

It 

0 

# 

0 

It 

0 

0 

0 

It 

ALL  HOURS 

# 

# 

It 

* 

It 

# 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

iL  it.  |l.  (1..!, 


|t.  «>■!>.  t«.  jt. 


tl.  t*,.  |« .  iL  |i.  i».  i1.  i<. 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  t  -  0.0  <  0.5,  Ml  -  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 

2. 

3. 


T.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


6.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


IAN  FEB  MAR  APR 

0  0  t  0 


8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR 

0  0  0  0 


>EC  ANN 
0  # 


I  EC  ANN 
0  # 


'EC  ANN 
0  # 


tfl 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ASUNCION,  PARAGUAY 
LOCATION:  ^‘M'CS,  57031’W 
PREPARED  BY  'JSAFETAC/ECR  OCT  1985 


STATION  #:  862180 

ELEVATION  (FEET):  292 
PERIOD:  7301-8912 


ICAO  ID:  SGAS 
LST  -  GMT  -9 


I 


& 


SOURCE 

NO.  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NC 


1.  TEMPERATURE  (°F) 


2  107  105  109 


EXTREME  MAX 
MEAN  DLY  MAX 
MEAN 

MEAN  DLY  MIN 
EXTREME  MIN 

#  DAYS  >  90 

#  DAYS  7  32 

#  DAYS  7  0 


PRECIPITATION  (INCHES) 


91  100  1 02  1 02  1 03 


MAXIMUM 

2 

19.8 

12.1 

11.9 

16.6 

13.7 

5.7 

9.9 

2.9 

8.5 

10.1 

MEAN 

2 

6.6 

5.6 

6.3 

5.9 

5.2 

3.9 

2.1 

1  .2 

3.9 

5.7 

MINIMUM 

2 

1.7 

1 

1 

2.2 

.9 

.2 

.7 

.9 

.9 

.9 

MAX  29  HR 

2 

8.7 

5.8 

9.9 

6.0 

6.3 

3.1 

3.8 

2.9 

5.5 

6.9 

#  DAYS  >0.01 

2 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

9 

6 

8 

#  DAYS  70.5 

» 

» 

* 

» 

• 

• 

» 

» 

> 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  #»»»»**#» 

MAXIMUM  *»»»**«•» 

MAX  29  HR  »»»»»»»»» 

#  DAYS  >0.1  **»»***»» 

9  DAYS  71.5  *  *  *  »  *  *  »  »  » 

9.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ( *)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg )  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

1 

89 

86 

87 

86 

85 

87 

78 

79 

80 

79 

RH  (15  LST) 

1 

53 

53 

59 

55 

59 

59 

53 

54 

51 

51 

VAPOR  PRESS 

1 

.75 

.75 

.71 

.60 

.55 

.46 

.45 

.45 

.47 

.57 

DEWPOINT 

1 

69 

70 

68 

63 

60 

55 

54 

54 

55 

61 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  1 

PT/KNOTS ) 

/  99 

.95* 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

N 

$N 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

9 

8 

7 

8 

8 

10 

9 

10 

9 

(ALL  OBS) 

1 

6 

6 

5 

5 

6 

7 

8 

7 

7 

7 

MAX  (PK  GST) 

1 

30 

35 

35 

35 

40 

35 

40 

35 

40 

35 

PRESSURE  ALT 

1 

650 

650 

650 

600 

550 

650 

700 

650 

650 

750 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

A  DUST  (E 

CLD  COVER 

1 

5 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

4 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

5 

9 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

5 

DAYS  FOG  <7 

1 

1 

2 

2 

2 

9 

5 

5 

7 

5 

3 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

9 

0 

9 

# 

0 

9 

9 

* 

9 

REMARKS:  *  »  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X, 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/ YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (20  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE 

)  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

21 

14 

23 

30 

41 

44 

36 

42 

47 

28 

37 

03-05  LST 

15 

13 

22 

26 

27 

41 

29 

39 

36 

25 

33 

06-08  LST 

21 

17 

21 

23 

28 

36 

26 

41 

41 

28 

29 

09-11  LST 

23 

18 

22 

26 

31 

36 

23 

41 

39 

26 

30 

12-14  LST 

17 

15 

17 

21 

22 

34 

20 

37 

33 

25 

24 

15-17  LST 

12 

9 

12 

18 

20 

32 

20 

34 

33 

21 

17 

18-20  LST 

10 

9 

1 1 

16 

22 

30 

22 

32 

29 

20 

19 

21-23  LST 

16 

8 

16 

26 

29 

33 

22 

35 

31 

29 

29 

ALL  HOURS 

16 

13 

17 

22 

26 

35 

23 

37 

36 

25 

26 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

6 

6 

11 

21 

30 

35 

22 

34 

36 

19 

22 

03-05  LST 

6 

6 

14 

19 

17 

3*1 

23 

31 

26 

15 

22 

06-08  LST 

10 

12 

1  4 

17 

20 

29 

21 

37 

36 

18 

19 

09-11  LST 

7 

10 

13 

18 

22 

25 

16 

35 

32 

1  4 

16 

1  2-1  *1  LST 

4 

6 

7 

11 

11 

19 

11 

27 

25 

10 

7 

15-17  LST 

3 

5 

5 

10 

11 

19 

12 

25 

25 

8 

7 

18-20  LST 

4 

3 

5 

10 

14 

21 

15 

24 

22 

1 1 

10 

21-23  LST 

6 

2 

5 

16 

15 

24 

13 

24 

25 

16 

18 

ALL  HOURS 

6 

6 

9 

14 

16 

24 

15 

29 

28 

13 

14 

9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

1 

2 

7 

9 

19 

20 

13 

20 

22 

6 

9 

03-05  LST 

4 

3 

9 

11 

9 

22 

14 

22 

20 

7 

10 

06-08  LST 

6 

7 

10 

13 

14 

21 

15 

29 

27 

1 1 

10 

09-11  LST 

4 

5 

5 

10 

13 

17 

11 

26 

20 

8 

6 

12-14  LST 

2 

3 

3 

5 

7 

12 

7 

19 

15 

4 

3 

15-17  LST 

2 

3 

3 

7 

6 

11 

7 

17 

16 

3 

4 

18-20  LST 

2 

1 

3 

6 

8 

15 

9 

15 

15 

5 

6 

21-23  LST 

2 

# 

3 

10 

8 

17 

7 

13 

16 

7 

9 

ALL  HOURS 

3 

3 

5 

8 

10 

16 

10 

20 

19 

6 

7 

10.  X  FREQ  GF 

CIG/VIS 

<200/0.5 

i  MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

0 

0 

1 

# 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

03-05  LST 

1 

« 

* 

0 

0 

5 

1 

3 

0 

1 

1 

06-08  LST 

# 

* 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

t 

09-11  LST 

0 

# 

If 

0 

* 

# 

# 

1 

1 

0 

if 

1  2_1  *1  LST 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

* 

1 

# 

0 

if 

15-17  LST 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

if 

1 

1 

0 

if 

18-20  LST 

# 

I 

0 

# 

# 

» 

0 

0 

0 

1 

1 

21-23  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

1 

2 

4 

ALL  HOURS 

I 

# 

# 

# 

I 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ASUNCION,  PARAGUAY 
LOCATION:  25°14'S,  57°31’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985 


STATION  0:  862180  ICAO 

ELEVATION  (FEET):  292  LST 

PERIOD:  7301-8912 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

0 

1 

3 

3 

5 

03-05  LST 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

0 

2 

2 

4 

6 

06-08  LST 

1 

2 

« 

1 

2 

# 

0 

1 

1 

3 

4 

09-11  LST 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

2 

3 

12-14  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

15-17  LST 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

0 

1 

2 

18-20  LST 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

21-23  LST 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

2 

3 

3 

2 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

3 

2.  J  FREQ  OF  RAIN 

AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

3 

2 

3 

4 

4 

6 

1 

4 

5 

4 

4 

03-05  LST 

3 

5 

4 

8 

4 

7 

2 

7 

7 

6 

7 

06-08  LST 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

3 

7 

7 

7 

8 

09-11  LST 

4 

4 

5 

6 

6 

5 

3 

5 

5 

6 

10 

12-14  LST 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

3 

4 

5 

4 

6 

15-17  LST 

5 

4 

3 

6 

4 

7 

3 

5 

6 

4 

5 

18-20  LST 

5 

5 

4 

4 

4 

7 

2 

4 

5 

3 

6 

21-23  LST 

3 

2 

2 

5 

5 

6 

1 

5 

4 

3 

3 

ALL  HOURS 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

2 

5 

5 

5 

6 

3.  *  FREQ  OF  SNOW 

AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

If 

03-05  LST 

0 

# 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

06-08  LST 

0 

0 

1 

0 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

0 

09-11  LST 

# 

* 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

12-14  LST 

# 

# 

# 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

If 

1 

15-17  LST 

# 

1 

f 

If 

If 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

18-20  LST 

1 

1 

# 

0 

If 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

21-23  LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

If 

1 

ALL  HOURS 

# 

1 

1 

If 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLT  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2k  HRS/ DAT  OR  <  1 2  MONTHS/TEAR 


SOURCE (S): 


USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  &k 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  PONCE,  PUERTO  RICO 
LOCATION:  18°01'N,  066°34'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986 


STATION  I! :  785201 

ELEVATION  (FEET):  30 
PERIOD:  VARIED 


LSI  =  GMT 


SOURCE 

NO.  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 

2 

90 

90 

91 

93 

95 

96 

95 

96 

98 

95 

94 

91 

98 

MEAN  DLY  MAX 

2 

85 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

90 

90 

88 

87 

88 

MEAN 

2 

75 

75 

76 

77 

80 

81 

81 

82 

81 

80 

79 

77 

79 

MEAN  DLY  MIN 

2 

66 

65 

66 

68 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

67 

69 

EXTREME  MIN 

2 

57 

55 

58 

59 

61 

58 

58 

64 

68 

61 

60 

57 

55 

#  DAYS  >  90 

3 

# 

# 

# 

# 

1 

3 

10 

9 

7 

3 

2 

# 

35 

#  DAYS  7  32 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

2 

1 .0 

1  .2 

1.2 

1.9 

3.6 

3.4 

2.6 

4.3 

5.2 

5.7 

4.2 

1 .3 

35.5 

MINIMUM 

* 

* 

» 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

2 

1.5 

.9 

1.9 

1.8 

2.2 

3.1 

2.4 

4.0 

4.4 

7.7 

5.0 

2.2 

7.7 

#  DAYS  >  0.01 

2 

5 

5 

6 

7 

9 

7 

7 

9 

1  0 

12 

9 

5 

91 

#  DAYS  7  0.5 

* 

# 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  3  0000000000 

MAXIMUM  3  0000000000 

MAX  24  HR  3  0000000000 

#  DAYS  >  0.1  3  0000000000 

#  DAYS  T  1.5  3  0000000000 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (?)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg )  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (13  LST) 

1 

57 

56 

58 

56 

64 

61 

60 

60 

62 

62 

61 

59 

59 

RH  (18  LST) 

1 

68 

66 

66 

69 

73 

68 

68 

69 

72 

74 

74 

71 

70 

VAPOR  PRESS 

1 

.68 

.67 

.69 

.71 

.79 

.83 

.81 

.82 

.83 

.81 

.77 

.71 

.76 

DEWPOINT 

1 

67 

67 

67 

68 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

71 

68 

70 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99 . 95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  TRCTN  1 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

E 

ESE 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN)  1 

12 

12 

13 

13 

12 

13 

1  4 

1  4 

12 

1 1 

1 1 

9 

1  2 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS)  1 

9 

10 

10 

10 

10 

1 1 

1 1 

10 

8 

8 

8 

8 

9 

MAX  (PK  GST)  1 

30 

30 

35 

35 

30 

32 

31 

35 

35 

28 

30 

25 

35 

PRESSURE  ALT  1 

100 

100 

150 

1  50 

100 

1  00 

100 

50 

1  00 

1  00 

300 

100 

300 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1 

mum  7  1 

DAYS  BNBD  <  7  1 


3334544  )  44434 

Q  Q  Q  1  1  1  1  222  1  #11 

0000000000000 
0000000000000 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


REMARKS:  *  =*  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  JUL  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  1 8~39  YEARS 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CIMATIC  DATA  SUMMARY  9  YEARS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

ft 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

ft 

# 

* 

* 

K 

* 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

» 

06-08  LST 

# 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

ft 

• 

ft 

ft 

09-11  LST 

1 

3 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

2 

3 

12-14  LST 

2 

4 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

5 

2 

3 

15-17  LST 

3 

4 

3 

2 

5 

2 

3 

3 

4 

4 

7 

2 

4 

18-20  LST 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

5 

3 

3 

21-23  LST 

« 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

ft 

* 

ft 

* 

ALL  HOURS 

« 

ft 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

ft 

* 

ft 

* 

8.  $  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

» 

« 

« 

* 

ft 

# 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

* 

* 

• 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

09-11  LST 

0 

0 

It 

it 

# 

It 

1 

It 

1 

# 

# 

# 

# 

12-14  LST 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

0 

# 

15-17  LST 

0 

# 

It 

it 

it 

1 

It 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

18-20  LST 

0 

0 

II 

it 

it 

it 

It 

# 

1 

# 

1 

# 

# 

21-23  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

« 

* 

« 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

» 

* 

« 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

9.  $  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

* 

» 

ft 

* 

* 

« 

* 

ft 

# 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

» 

* 

« 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

* 

* 

» 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

09-11  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

It 

It 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

# 

# 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

# 

It 

it 

1 

# 

it 

# 

18-20  LST 

0 

0 

it 

0 

0 

It 

It 

It 

it 

it 

# 

0 

# 

21-23  LST 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

# 

« 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

* 

» 

ft 

» 

* 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

# 

* 

ft 

ft 

# 

« 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

* 

« 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

* 

« 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

# 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

It 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

lll2m 

ft 

ft 

* 

» 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ECR-CLT23 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  PONCE,  PUERTO  RICO  STATION  #:  785201 

LOCATION:  18°01'N,  066°34'W  ELEVATION  (FEET):  30 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986  PERIOD:  7301-8507 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

* 

ft 

* 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

* 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

» 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

15-17  LST 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

21-23  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

* 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

JAN  FEB 

DRIZZLE 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

ft 

ft 

# 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

# 

1 

# 

# 

2 

1 

\ 

1 

3 

12-14  LST 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

15-17  LST 

# 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

3 

18-20  LST 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

21-23  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

* 

ft 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  t  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  : 

JAN  FEB 

ICE  PELLETS: 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

# 

ft 

• 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

# 

ft 

* 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

# 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

ft 

ft 

» 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

* 

ft 

* 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

ft 

» 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

• 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

12-14  LST 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

15-17  LST 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

18-20  LST 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

# 

21-23  LST 

ft 

ft 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

» 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

1 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/YEAR 

SOURCE (S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  JUL  85 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

• 

» 

» 

ft 

« 

» 

» 

« 

« 

» 

« 

* 

• 

03-05  LST 

* 

ft 

» 

ft 

* 

« 

» 

« 

» 

» 

« 

* 

» 

06-08  LST 

* 

« 

» 

ft 

* 

» 

» 

« 

* 

« 

» 

t 

• 

09-11  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

* 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

18-20  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

21-23  LST 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

* 

ft 

• 

ft 

ft 

» 

# 

ALL  HOURS 

« 

ft 

V 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

6.  t  FREQ  OF 

Cl G/ VIS 

<  500/1 

.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

ft 

« 

ft 

* 

» 

« 

« 

« 

ft 

* 

03-05  LST 

« 

» 

* 

• 

« 

» 

* 

» 

• 

» 

« 

ft 

» 

06-08  LST 

« 

* 

» 

» 

ft 

ft 

« 

» 

« 

» 

• 

ft 

* 

09-11  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

18-20  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

f 

# 

0 

» 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

• 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

* 

7.  t  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

• 

• 

» 

» 

• 

ft 

» 

* 

ft 

• 

ft 

* 

03-05  LST 

« 

» 

* 

« 

» 

ft 

• 

» 

« 

• 

• 

ft 

» 

06-08  LST 

• 

« 

* 

» 

* 

« 

« 

» 

» 

* 

• 

ft 

* 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

18-20  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/C 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

« 

* 

» 

» 

« 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

« 

03-05  LST 

» 

ft 

* 

» 

» 

» 

« 

» 

* 

ft 

» 

ft 

* 

06-08  LST 

« 

• 

ft 

ft 

* 

« 

« 

* 

« 

« 

« 

ft 

* 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ECR-CLT23a 
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'S  CLIMATIC  BRIEF-  HANEY  AETy'ALiUASLuLA.  PUEjm>  RIJX. 

O  f  ad  by  STAC  (  OCT  1970  _  h  lb  30  w  6j__ob _ 

TEMPER  ATUREPFll  PRECIPITATION  Oni"!  WINO  (KT>  ]~  MEAN 


it  iiiisiii  ,4  fj.rff 


85  66  167 


*- 

p-=is 
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t- 

—  5 

K 

* 

.is 

• 

2  SjS 

* 

PERIOO  19^*0-67 B  I*8**  ♦  U6C3 
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MEAN  NUMBER  Of  OATS  1 

TEMPERATURE  CD 


90 :  ao  70  ■  60 


350 !  12 


IIJI 


84  166  !67l.66|_350  |  9 

TV  360  Tu 


# 

# 

# 

!  25! 

19 

#  87 '  8 


8j 

;  #1 

# 

30 1 

1  2 

0 

27  I  27  ■  27 


27  i  21  I  21  26 


26  ,  28  128 


80  # 


27  27 


30 


1  29  #  0 


#  30  #  0 


#1  29  3  0 


0  271  11 


13*  84  # 


27  27 


JAB  FEB  MAR  APR  MAT  JUH  JUL  AUG  SKP  OCT  NOV  DEC  AIM 
BUNBAfl  OBSERVED  VITHIH:  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

(FOR:  1900-1969)  60NM  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  5/3  8/2  12/9  4/1  2/0  0/0  31/15 

(A)  HURRICANBS/THOPICAL  STORMS  120NM  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  7/4  20/6  26/19  7/3  2/0  0/0  62/32 

(B)  HURRICANES  ONLY  240NM  l/l  0/0  1/1  0/0  1/0  0/0  ll/5  44/l8  46/30  14/4  6/2  0/0  124/61 

SSWO  FOR:  RRLY  OBS;  MAR  40 -APR  46,  JUH  46-DBC  67  DAILY  OBS:  MAR  40-APR  46,  JUB  46-DBC  66 

NOTE;  *n»TA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (»)  AS  APPLICABLE. 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SAN  JUAN,  PUERTO  RICO 
LOCATION:  18026'N,  66°00'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  APR  1984 


1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  89 

MEAN  DLY  MAX  83 

MEAN  77 

MEAN  DLY  MIN  72 

EXTREME  MIN  66 

#  DAYS  ^90  0 

#  DAYS  T  32  0 

#  DAYS  TO  0 


MAXIMUM  * 

MEAN  4.4 

MINIMUM  * 

MAX  24  HR  4.5 

#  DAYS  >  0.01  20 

#  DAYS  T  0.5  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  0 

MAXIMUM  0 

MAX  24  HR  0 

#  DAYS  ^  0.1  0 

#  DAYS  >1.5  0 


STATIONS  #:  785260  ICAO  ID:  MJ 
ELEVATION  (FEET):  10  LST  -  GMT  -4 
PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1982 


’F) 

19 

90 

91 

92 

94 

95 

94 

95 

94 

95 

92 

90 

13 

83 

84 

85 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

86 

83 

7 

77 

78 

79 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

80 

78 

'2 

72 

73 

74 

75 

77 

78 

78 

77 

77 

75 

73 

>6 

66 

68 

68 

71 

73 

72 

72 

74 

73 

70 

69 

0 

# 

1 

1 

5 

5 

3 

3 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(INCHES) 

*  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.4 

2.6 

2.7 

4.0 

6.1 

5.4 

5.8 

6.1 

6.1 

5.4 

6.4 

5.2 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.5 

4.8 

3.6 

6.7 

5.4 

6.5 

4.0 

9.8 

8.5 

3.9 

8.1 

10.6 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

77 

77 

76 

76 

81 

81 

81 

81 

83 

83 

82 

78 

RH  (15  LST) 

61 

60 

58 

59 

63 

63 

64 

65 

65 

64 

65 

63 

VAPOR  PRESS 

.67 

.67 

.67 

.70 

.78 

.83 

.84 

.85 

.84 

.83 

.77 

.71 

DEWPOINT 

66 

66 

66 

67 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

71 

68 

5.  SURFACE  WINDS  '16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

E 

E 

B 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

MEAN  SPEED 

7 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

33 

44 

31 

34 

36 

28 

31 

43 

40 

32 

32 

40 

PRESSURE  ALT 

100 

150 

150 

100 

150 

50 

100 

200 

200 

200 

200 

100 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

#  DAYS  TSTMS 

0 

l 

0 

2 

7 

5 

6 

8 

12 

8 

5 

2 

#  DAYS  FOG 


REMARKS:  *  =■  DATA  NOT  AVAILABLE  0  =■  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  A3 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 

T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

10 

7 

10 

6 

4 

7 

7 

5 

6 

9 

11 

7 

03-05 

LST 

10 

10 

9 

9 

6 

4 

5 

6 

6 

6 

8 

10 

7 

06-08 

LST 

11 

9 

9 

10 

5 

4 

7 

6 

4 

5 

8 

13 

8 

09-11 

LST 

9 

10 

9 

8 

7 

8 

9 

10 

8 

8 

11 

11 

9 

12-14 

LST 

9 

8 

8 

9 

11 

7 

5 

8 

10 

11 

11 

11 

9 

15-17 

LST 

7 

6 

6 

8 

7 

6 

4 

6 

6 

10 

9 

9 

7 

18-20 

LST 

9 

7 

8 

7 

5 

6 

4 

5 

7 

6 

10 

10 

7 

21-23 

LST 

9 

6 

8 

7 

7 

6 

7 

6 

7 

5 

8 

8 

7 

ALL  HOURS 

9 

8 

8 

9 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

10 

8 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

I 

1 

1 

l 

9 

0 

9 

# 

1 

1 

l 

1 

03-05 

LST 

9 

0 

9 

1 

1 

0 

9 

1 

# 

9 

1 

1 

9 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

9 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

09-11 

LST 

# 

l 

1 

# 

9 

9 

1 

1 

l 

9 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

0 

1 

1 

9 

l 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

15-17 

LST 

0 

9 

0 

1 

1 

9 

# 

1 

2 

1 

l 

1 

l 

18-20 

LST 

I 

9 

l 

1 

1 

1 

9 

1 

2 

1 

9 

1 

1 

21-23 

LST 

1 

9 

1 

1 

1 

9 

9 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

ALL  HOURS 

# 

9 

# 

1 

1 

0 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

9 

0 

9 

< 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

0 

9 

9 

0 

I 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

f 

9 

0 

09-11 

LST 

# 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

9 

0 

12-14 

LST 

0 

9 

0 

0 

1 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

9 

9 

0 

9 

9 

1 

0 

1 

9 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

# 

9 

1 

0 

0 

9 

9 

0 

0 

9 

0 

21-23 

LST 

# 

9 

0 

9 

I 

9 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

9 

0 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

9 

9 

9 

0 

10.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0 

1.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

ALL  HOURS 

0 

9 

0 

0 

9 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SAN  JUAN,  PUERTO  RICO  STATIONS  #:  785260  ICAO  ID:  M J: 
LOCATION:  18‘,26’N,  86°00'W  ELEVATION  (FEET):  10  LST  -  CMT  -4 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  APR  1984  PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1982 

T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

LST 

0 

# 

0 

# 

# 

t 

# 

l 

1 

# 

1 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

1 

1 

2 

1 

# 

# 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

0 

l 

# 

l 

1 

1 

1 

# 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

9 

It 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

# 

2 

2 

2 

3 

5 

3 

1 

ft 

15-17 

LST 

0 

# 

0 

1 

4 

2 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

18-20 

LST 

0 

# 

0 

l 

2 

l 

1 

1 

3 

1 

1 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

l 

l 

1 

2 

1 

I 

0 

ALL  HOURS 

0 

# 

0 

* 

1 

l 

l 

1 

2 

1 

1 

# 

2.  X 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

LST 

6 

4 

4 

7 

7 

5 

6 

6 

7 

5 

9 

10 

03-05 

LST 

6 

7 

6 

7 

7 

3 

5 

7 

7 

6 

8 

9 

06-08 

LST 

7 

6 

6 

7 

5 

4 

4 

5 

6 

6 

9 

8 

09-11 

LST 

5 

6 

4 

4 

6 

5 

5 

6 

6 

5 

7 

6 

12-14 

LST 

3 

4 

3 

5 

10 

5 

5 

5 

7 

6 

6 

5 

15-17 

LST 

5 

4 

4 

7 

12 

5 

5 

7 

8 

9 

8 

5 

18-20 

LST 

6 

3 

4 

5 

9 

6 

4 

5 

8 

8 

9 

7 

21-23 

LST 

5 

5 

5 

6 

7 

6 

5 

6 

7 

6 

10 

8 

ALL  HOURS 

5 

5 

5 

6 

8 

5 

5 

6 

7 

5 

8 

7 

3.  X 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

'MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

jin. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

1 

0 

l 

1 

0 

# 

it 

It 

It 

It 

0 

0 

03-05 

LST 

# 

# 

# 

I 

t> 

I 

# 

# 

l 

It 

# 

1 

06-08 

LST 

l 

I 

# 

# 

0 

It 

it 

1 

# 

# 

It 

# 

09-11 

LST 

1 

# 

I 

# 

# 

It 

# 

9 

* 

1 

I 

» 

12-14 

LST 

1 

# 

1 

I 

0 

It 

it 

1 

1 

# 

1 

l 

15-17 

LST 

l 

l 

l 

1 

I 

l 

i 

1 

l 

1 

# 

1 

18-20 

LST 

1 

l 

2 

2 

# 

1 

l 

l 

1 

l 

# 

1 

21-23 

LST 

# 

> 

I 

l 

# 

9 

i 

9 

1 

# 

# 

1 

ALL  HOURS 

1 

# 

1 

1 

# 

It 

l 

l 

1 

# 

# 

1 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  »  0.0  <  0.5 


MI  -  STATUTE  MILES 


SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 


2. 

3. 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
00-02  LST  ##00#00#0000# 

03-05  LST  0000##0##0#0# 

06-08  LST  0#  ###00#  ##### 

09-11  LST  #0##00#0#0### 

12-14  LST  ##0#10####### 

15-17  LST  000##0##1#1## 

18-20  LST  00##1#0##00## 

21-23  LST  #00######0#0# 

ALL  HOURS  ############# 

6.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
00-02  LST  ##0000010000# 

03-05  LST  0000##0##0#0# 

06-08  LST  0####00##0### 

09-11  LST  #0##00#0#0### 

12-14  LST  ##0##0####### 

15-17  LST  000##00#1#### 

18-20  LST  00##100##00## 

21-23  LST  #00##00#0000# 

ALL  HOURS  ######0###### 


7.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


8.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


I 


STATION:  HEWANORRA  INTL,  ST.  LUCIA 


STATIONS  #:  789480 


ICAO  ID:  MKPL 


LOCATION:  13#44,N,  60*57 'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  NOV 

00 

ELEVATION 

PERIOD: 

(FEET) 

VARIED 

:  11 

LST 

-  GMT 

-4 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANF 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

86 

86 

86 

88 

90 

88 

88 

90 

90 

90 

88 

88 

90 

MEAN  DLY  MAX 

83 

83 

83 

84 

86 

85 

85 

86 

86 

85 

85 

83 

85 

MEAN 

79 

80 

81 

81 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

80 

82 

MEAN  DLY  MIN 

76 

76 

78 

78 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

77 

78 

EXTREME  MIN 

67 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

67 

#  DAYS  >90  0  0 

#  DAYS  T  32  0  0 

#  DAYS  TO  0  0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  *  * 

MEAN  3.3  2.1 

MINIMUM  *  * 

MAX  24  HR  *  * 

#  DAYS  >  0.01  *  * 

#  DAYS  T  0.5  *  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


9.0  10.0 

*  * 


10.3  5.2  72.1 

*  *  * 

*  *  * 


MEAN 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  1.5 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (Z)  / 

VAPOR  PRESSURE 

,  (IN 

Hg)  / 

DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (06  LST) 

80 

79  78 

80 

80 

82 

81 

83 

83 

82 

82 

79 

81 

RH  (13  LST) 

67 

68  65 

67 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

VAPOR  PRESS 

.75 

.76  .76 

.79 

.86 

.87 

.88 

.89 

.89 

.88 

.86 

.80 

.84 

DEWPOINT 

70 

70  70 

71 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

72 

73 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

E 

E  E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

MEAN  SPEED 

12 

13  13 

12 

13 

14 

13 

12 

10 

10 

ll 

11 

12 

MAX  (PR  GSTS) 

36 

28  25 

30 

30 

36 

44 

32 

38 

32 

35 

30 

44 

PRESSURE  ALT 

100 

200  100 

150 

100 

50 

50 

250 

150 

150 

200 

150 

250 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

4 

4  4 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

#  DAYS  TSTMS 

# 

0  0 

# 

# 

l 

3 

3 

4 

3 

2 

1 

17 

#  DAYS  FOG 

0 

#  0 

f 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

.* 

V  j- 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE ( S ) :  I.  USAPETAC  DATSAV  POR  FEB  73  -  DEC  83 

2.  WORLD  CLIMATIC  DATA 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

00-02  LST  * 

03-05  LST  * 

06-08  LST  13 

09-11  LST  11 

12-14  LST  10 

15-17  LST  8 

18-20  LST  10 

21-23  LST  7 

ALL  HOURS  {  10 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

00-02  LST  * 

03-05  LST  * 

06-08  LST  3 

09-11  LST  2 

12-14  LS'r  2 

15-17  LST  1 

18-20  LST  2 

21-23  LST  1 

ALL  HOURS  {  2 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

00-02  LST  * 

03-05  LST  * 

06-08  LST  l 

09-11  LST  l 

12-14  LST  1 

15-17  LST  1 

18-20  LST  # 

21-23  LST  # 

ALL  HOURS  {  l 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

00-02  LST  * 

03-05  LST  * 

06-08  LST  0 

09-11  LST  0 

12-14  LST  0 

15-17  LST  0 

18-20  LST  0 

21-23  LST  # 

ALL  HOURS  {  0 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

13 

16 

14 

17 

16 

12 

13 

15 

13 

11 

12 

13 

13 

11 

11 

15 

14 

9 

12 

13 

14 

8 

10 

14 

14 

11 

12 

14 

<  1500/3  MI: 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2 

2 

2 

3 

2 

# 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

<  1000/2  MI: 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

0 

1 

# 

1 

# 

0 

1 

l 

1 

l 

0 

1 

f 

2 

1 

2 

1 

l 

1 

1 

l 

# 

# 

l 

1 

1 

l 

l 

<200/C 

1.5  MI 

: 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

0 

0 

0 

f 

0 

0 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

I 

# 

I 

# 

1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

18 

17 

19 

15 

20 

17 

19 

14 

13 

18 

15 

16 

15 

13 

12 

15 

12 

11 

9 

10 

14 

15 

13 

13 

15 

16 

14 

14 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4 

4 

5 

4 

2 

3 

5 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

l 

2 

2 

3 

l 

l 

2 

1 

I 

2 

1 

2 

1 

1 

l 

l 

l 

2 

l 

l 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

l 

l 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

l 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

14 

14 

12 

15 

18 

17 

13 

15 

15 

17 

12 

14 

14 

12 

9 

12 

12 

15 

9 

11 

11 

13 

10 

12 

14 

15 

11 

13 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

2 

2 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

l 

2 

l 

1 

1 

2 

1 

l 

l 

2 

l 

1 

2 

2 

1 

l 

2 

2 

2 

l 

1 

0 

1 

# 

l 

l 

1 

1 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

t 

# 

§ 

# 

t 

# 

# 

It 

# 

# 

# 

It 

# 

0 

* 

# 

1 

t 

0 

1 

# 

» 

# 

I 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  HEWANORRA  INTL,  ST.  LUCIA 
LOCATION:  13'44‘N,  60°57'W 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  NOV  1984 


STATIONS  9:  789480  ICAO  ID:  MKPL 

ELEVATION  (FEET):  11  LST  -  GMT  -4 

PERIOD:  FEB  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

* 

* 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

9 


FEB 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


MAR 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


APR 

* 

* 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 


MAY 

* 

* 

0 

# 

# 

9 

0 

9 

# 


JUN 

* 

* 

# 

# 

# 

0 

* 

9 

9 


JUL 

* 

* 

I 

1 

1 

# 

1 

1 

1 


AUG 

* 

* 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

l 


2.  X  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


SEP 

* 

* 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 


OCT 

* 

* 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

1 


NOV 

* 

* 

1 

f 

1 

# 

2 

1 

1 


DEC 

* 

* 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

# 


ANN 

* 

* 

f 

# 

1 

# 

1 

# 

# 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR 

*  *  * 

*  *  * 

8  9  4 

5  7  4 

6  6  3 

4  6  4 

5  3  3 

7  4  4 

6  6  4 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

8 

8 

11 

9 

10 

8 

10 

9 

9 

9 

4 

3 

4 
2 

5 
4 


5 

5 

7 

5 
7 

6 


7 

5 

5 

7 

8 
7 


10 

7 

7 

7 
6 

8 


6 

8 

8 

6 

7 

8 


8 

7 

8 
8 
9 
8 


7 

8 

11 

7 

7 

8 


7 

7 

8 
6 
7 
7 


6 

6 

7 

5 

6 
7 


3.  X  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


FEB 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


MAR 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


APR 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


MAY 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


JUN 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


JUL 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AUG 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


4.  X  FREQ  OF  SURF/ CE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

* 

* 

1 

l 

l 

9 

9 

1 

# 


FEB 

* 

* 

1 

1 

0 

# 

0 

1 

# 


MAR 

* 

* 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

I 


APR 

* 

* 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

I 


MAY 

* 

* 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

# 


JUN 

* 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 


JUL 

* 

* 

2 

1 

1 

9 

1 

1 

1 


AUG 

* 

* 

0 

1 

0 

t 

0 

1 

# 


SEP 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


SEP 

* 

* 

1 

# 

9 

9 

0 

1 

9 


OCT 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


OCT 

* 

* 

# 

# 

0 

1 

# 

# 

9 


NOV 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


NOV 

* 

* 

1 

t 

0 

0 

9 

9 

9 


DEC 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


DEC 

* 

* 

1 

# 

0 

1 

9 

1 

9 


ANN 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


ANN 

* 


1 

9 

9 

9 

9 

1 

9 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ZANDERY,  SURINAM 
LOCATION:  05°28'N  55°I2'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985 


STATIONS  #:  8L2250 

ELEVATION  (FEET):  54 
PERIOD: VARIED 


ICAO  ID: MEZY 
LST  -  GMT  -  3 


SOURCE 


2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


■\  r  3 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANh 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

1 

94 

95 

95 

94 

95 

97 

94 

97 

97 

100 

97 

94 

100 

MEAN  DLY  MAX 

1 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

89 

90 

91 

92 

90 

87 

88 

MEAN 

1 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

81 

81 

81 

78 

79 

MEAN  DLY  MIN 

1 

72 

71 

74 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

EXTREME  MIN 

1 

65 

63 

66 

66 

68 

70 

68 

68 

70 

70 

70 

67 

63 

#  DAYS  >  90 

1 

10 

9 

12 

13 

14 

14 

19 

23 

25 

26 

23 

13 

201 

#  DAYS  7  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

»  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

A 

it 

it 

it 

A 

A 

A 

MEAN 

2 

6.7 

5.1 

5.8 

10.1 

14.9 

15.0 

11.3 

6.0 

2.5 

2.8 

3.1 

7.5 

90.8 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

MAX  24  HR 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

a 

it 

it 

A 

A 

A 

#  DAYS  >0.01 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

a 

it 

it 

A 

A 

A 

#  DAYS  70.5 

* 

A 

* 

* 

it 

it 

* 

it 

it 

it 

A 

A 

A 

1  MEAN 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

|  MAXIMUM 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

jf  MAX  24  HR 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r  #  DAYS  >0.1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

L  #  DAYS  71.5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

k  4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (° 

F) 

Q  RH  (05  LST) 

1 

94 

93 

95 

95 

95 

95 

95 

93 

93 

94 

94 

95 

94 

a  RH  (14  LST) 

1 

63 

64 

65 

66 

69 

64 

60 

55 

51 

51 

55 

67 

61 

P  VAPOR  PRESS 

1 

.79 

.78 

.80 

.84 

.86 

.85 

.82 

.82 

.82 

.82 

.83 

.82 

.82 

t  DEWPOINT 

1 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

K  5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/ KNOTS) 

/  99-95%  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

k  PVLG  DRCTN 

1 

NE$ 

NE$ 

NE$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

E$ 

h  MEAN  SPEED 

1 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

|  MAX  (PK  GST) 

1 

25 

25 

22 

32 

28 

30 

25 

30 

24 

28 

25 

26 

30 

■  PRESSURE  ALT 

r 

1 

350 

400 

400 

350 

400 

500 

350 

350 

350 

400 

350 

400 

500 

f  6.  MEAN  CLOUD 

f 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

/  BLOWING 

SAND  5, 

DUST 

(BNBD) 

j  CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

’’  #  DAYS  TSTMS 

1 

1 

1 

3 

6 

12 

14 

16 

12 

10 

9 

8 

6 

98 

r  #  DAYS  FOG 

l 

10 

8 

7 

7 

13 

14 

13 

10 

9 

15 

15 

15 

136 

#  DAYS  BNBD 

1 

* 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

i 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

.  o. 


#  i 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  9  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  J/»'<  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELO  CLIMATIC  DATA 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE  MILES 

(MI)  (SOURCE  NO 

.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

11 

11 

19 

21 

21 

15 

9 

4 

4 

3 

12 

12 

03-05  LST 

21 

18 

18 

27 

37 

38 

25 

14 

9 

16 

27 

31 

24 

06-08  LST 

34 

26 

28 

33 

44 

40 

32 

21 

22 

36 

50 

46 

35 

09-11  LST 

22 

27 

26 

36 

40 

28 

19 

12 

14 

22 

35 

38 

27 

12-14  LST 

27 

25 

35 

35 

41 

26 

17 

7 

7 

9 

15 

29 

23 

15-17  LST 

20 

19 

23 

34 

42 

37 

31 

21 

12 

12 

15 

23 

25 

18-20  LST 

16 

17 

17 

21 

25 

27 

24 

17 

10 

9 

8 

15 

17 

21-23  LST 

12 

12 

12 

19 

17 

21 

13 

10 

4 

4 

4 

13 

12 

ALL  HOURS 

21 

20 

22 

28 

34 

30 

22 

14 

10 

14 

20 

27 

22 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

3 

3 

3 

4 

9 

5 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

03-05  LST 

9 

5 

5 

8 

21 

26 

17 

10 

8 

14 

24 

22 

15 

06-08  LST 

21 

13 

10 

15 

31 

31 

27 

16 

20 

33 

43 

37 

26 

09-11  LST 

5 

5 

6 

8 

15 

9 

7 

3 

5 

8 

15 

16 

8 

12-14  LST 

5 

3 

5 

8 

8 

6 

2 

9 

2 

2 

1 

4 

4 

15-17  LST 

5 

6 

8 

9 

11 

12 

9 

6 

2 

3 

3 

5 

7 

18-20  LST 

5 

4 

4 

4 

4 

9 

6 

5 

2 

2 

1 

4 

4 

21-23  LST 

2 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

2 

# 

2 

1 

4 

2 

ALL  HOURS 

7 

5 

6 

7 

12 

13 

9 

5 

5 

8 

12 

12 

9 

9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

2 

2 

3 

4 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

03-05  LST 

8 

3 

4 

6 

18 

25 

16 

9 

7 

13 

23 

20 

14 

06-08  LST 

19 

10 

9 

11 

27 

28 

26 

15 

19 

30 

40 

33 

23 

09-11  LST 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

3 

l 

2 

3 

6 

6 

3 

12-14  LST 

2 

1 

2 

4 

4 

4 

l 

9 

2 

2 

1 

3 

2 

15-17  LST 

3 

2 

3 

4 

6 

9 

6 

4 

2 

2 

2 

3 

4 

18-20  LST 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

3 

1 

2 

9 

2 

2 

21-23  LST 

* 

1 

2 

2 

1 

4 

2 

2 

(7 

l 

1 

2 

2 

ALL  HOURS 

5 

3 

3 

4 

8 

10 

8 

4 

4 

7 

10 

9 

7 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

9 

1 

l 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

9 

1 

1 

03-05  LST 

4 

1 

2 

3 

14 

16 

10 

8 

6 

7 

14 

13 

9 

06-08  LST 

12 

4 

5 

4 

14 

15 

15 

7 

11 

18 

19 

20 

13 

09-11  LST 

9 

0 

9 

1 

0 

9 

0 

0 

1 

* 

9 

9 

9 

12-14  LST 

9 

0 

9 

l 

2 

1 

9 

0 

9 

9 

9 

1 

9 

15-17  LST 

9 

9 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

9 

1 

1 

l 

18-20  LST 

0 

9 

9 

9 

9 

l 

1 

1 

# 

9 

0 

9 

9 

21-23  LST 

0 

9 

9 

9 

0 

2 

1 

l 

0 

9 

9 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

l 

1 

1 

4 

5 

4 

2 

2 

3 

5 

5 

3 

■Biwiwwwwwtw 

K* 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ZANDERY,  SURINAM 

LOCATION:  05°28'N,  55°12'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR 


JAN  1985 


STATION  It:  8122  50 
ELEVATION  (FEET):  54 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


ICAO  ID:  MEZY 
LST  -  CMT  -3 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


•;#  a 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

1 

It 

0 

It 

0 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

12-14  LST 

0 

1 

# 

3 

4 

2 

1 

# 

1 

1 

1 

tt 

1 

15-17  LST 

1 

l 

l 

10 

15 

16 

12 

11 

8 

7 

7 

6 

8 

18-20  LST 

1 

1 

It 

2 

5 

8 

15 

12 

10 

6 

4 

3 

6 

21-23  LST 

0 

0 

tt 

1 

1 

It 

3 

It 

1 

1 

0 

1 

l 

ALL  HOURS 

It 

It 

It 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

l 

l 

2 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

8 

7 

10 

8 

7 

5 

3 

1 

2 

1 

4 

5 

03-05  LST 

4 

10 

9 

10 

10 

5 

1 

1 

# 

It 

1 

3 

5 

06-08  LST 

8 

11 

8 

11 

9 

6 

3 

l 

l 

1 

2 

6 

6 

09-11  LST 

6 

11 

9 

16 

9 

6 

3 

It 

1 

1 

2 

6 

6 

12-14  LST 

17 

22 

23 

28 

26 

16 

9 

3 

3 

3 

8 

19 

15 

15-17  LST 

27 

26 

24 

39 

43 

38 

30 

20 

13 

14 

15 

29 

27 

18-20  LST 

18 

12 

16 

20 

29 

30 

31 

21 

8 

13 

13 

18 

19 

21-23  LST 

6 

8 

8 

13 

ll 

13 

12 

8 

4 

3 

3 

11 

8 

ALL  HOURS 

11 

13 

13 

18 

18 

14 

11 

7 

4 

5 

5 

12 

11 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

* 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

* 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

* 

0 

0 

0 

0 

* 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

* 

* 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

* 

12-14  LST 

0 

0 

0 

1 

* 

* 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

* 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

* 

1 

0 

* 

0 

* 

0 

1 

* 

18-20  LST 

0 

0 

0 

* 

* 

* 

0 

0 

0 

* 

0 

* 

* 

21-23  LST 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

* 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

* 

* 

* 

0 

* 

0 

* 

0 

* 

* 

?] 

3 


3 


A 


t:« 


DATA  NOT  AVAILABLE,  ft  -  0.0  <  0.5, 
BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E., 


MI  -  STATUTE  MILES 

24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 


X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  LOURS 


8. 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

2 

2 

3 

4 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

8 

3 

4 

6 

18 

25 

16 

9 

7 

13 

23 

20 

14 

18 

10 

8 

11 

25 

28 

25 

15 

18 

29 

37 

31 

22 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

4 

4 

4 

1 

ft 

1 

2 

1 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

6 

8 

6 

4 

2 

2 

2 

3 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

1 

2 

ft 

2 

2 

ft 

1 

2 

1 

l 

4 

2 

2 

# 

1 

1 

2 

2 

5 

3 

3 

4 

8 

10 

7 

4 

4 

6 

9 

9 

6 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

1 

2 

2 

4 

8 

4 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

8 

2 

3 

6 

17 

24 

16 

9 

7 

11 

21 

20 

13 

18 

9 

7 

9 

23 

25 

24 

14 

17 

27 

34 

29 

21 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

l 

ft 

1 

1 

3 

l 

1 

2 

l 

1 

3 

4 

3 

ft 

ft 

l 

2 

l 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

5 

7 

5 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

l 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

ft 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

ft 

1 

1 

2 

1 

4 

2 

2 

3 

7 

9 

7 

4 

4 

6 

8 

8 

6 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

1 

1 

2 

3 

8 

4 

2 

l 

2 

1 

2 

3 

8 

2 

2 

5 

16 

23 

15 

9 

6 

11 

20 

19 

12 

16 

7 

6 

8 

21 

24 

22 

13 

15 

25 

31 

27 

19 

1 

l 

1 

l 

l 

l 

l 

ft 

l 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

l 

3 

4 

2 

ft 

ft 

l 

1 

1 

2 

l 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

4 

ft 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

ft 

ft 

l 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

l 

1 

ft 

1 

1 

1 

# 

3 

2 

1 

ft 

1 

ft 

2 

l 

4 

2 

2 

3 

6 

3 

6 

4 

3 

5 

7 

7 

5 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

0 

1 

1 

l 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

# 

1 

1 

ft 

ft 

ft 

7 

6 

6 

4 

4 

2 

6 

6 

4 

6 

l 

3 

1 

7 

8 

7 

3 

4 

9 

8 

10 

6 

0 

0 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

0 

0 

ft 

ft 

0 

0 

0 

ft 

ft 

0 

0 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

0 

ft 

1 

ft 

1 

ft 

ft 

ft 

1 

ft 

0 

ft' 

ft 

0 

0 

1 

ft 

1 

ft 

ft 

0 

0 

ft 

0 

ft 

ft 

# 

0 

2 

ft 

l 

0 

0 

ft 

1 

ft 

1 

ft 

1 

ft 

2 

3 

2 

l 

l 

2 

2 

2 

1 

’W’V.’VJVL’IFJV/Tr  -irj'wrvw'. 


A«  CLIMATIC  BRIEF  ADOBNDUM  PIARCO,  TRINIDAD  ( POR 1  OF  SPAIN) 

•4  by  USAFETAC  JM1  8l  NlO  36  W061  21 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LSTt 


00-02 


PERKX)  varied 
ELEVATION.  57 


i^nriPTnrTriryTiiriii>iMr^raf^rarar,inTi| 


THUNDERSTORMS 


1  00-02 
_ 03 -OS 


RAIN/DRIZZLE 


SNOW/ ICE  PELLETS 


8-20 


21-2 


ALL  HOURS 


ir.nii 


^itct4 


1  I  00-02 


HINDS  GREATER  THAN 
25  KNOTS 


21-23 


ALL  HOURS 


FLYING  WEATHER  (%  FREO)  HOURS  (LST) 


CIG/VSB  LESS  THAN 
800  ft.  and/or  2PM 


CIG/VSB  LESS  THAN 
SOO  ft.  and/or 
l.S  KM 


12-14 


15-17 


18-20 


21-23 


ALL  HOURS 


CIG/VSB  LESS  THAN 
300  ft.  and/or  1M 


18-20 


21-23 


ALL  HOURS 


CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  . 2NM 


!KSSKBgni8SmSiBB5| 

iDiinnDBniiiiiiD 


iSSSSBBi 

■■■■■■■■■■ 


iBaE3cacammmcgE3EgiiaE3CTBDl 

BPssssissB 

Sang 
nn 

DD 
nn 

P1MI 

m  in 


MB5BI 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MONTEVIDEO,  URUGUAY 
LOCATION:  39°50'W,  56°02'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1 '>85 


STATION  #:  865800  I  )AC  ID:  SUMU 

ELEVATION  (FEET)-  108  LST  -  GMT  -? 

PERIOD:  7301-89.,-: 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 .  TEMPERATURE 

(° 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

109 

1  00 

99 

91 

90 

82 

89 

86 

90 

90 

93 

10V 

MEAN  DLY  MAX 

2 

83 

82 

78 

71 

67 

61 

60 

62 

69 

68 

79 

80 

MEAN 

* 

* 

> 

» 

> 

# 

> 

» 

» 

• 

• 

* 

MEAN  DLY  MIN 

2 

63 

62 

60 

59 

50 

95 

95 

99 

98 

51 

56 

60 

EXTREME  MIN 

2 

96 

93 

93 

36 

30 

1  9 

25 

28 

30 

39 

37 

93 

#  DAYS  >  90 

2 

8 

5 

3 

t 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

5 

#  DAYS  7  32 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2  5.3 

6.3 

5.0 

5.6 

3.6 

MEAN 

2  2.5 

3.6 

3.3 

2.6 

2.4 

MINIMUM 

» 

ft 

« 

ft 

« 

MAX  29  HR 

2  2.9 

1.9 

1.7 

2.1 

1.5 

#  DAYS  >0.01 

2  6 

8 

8 

6 

7 

#  DAYS  TO. 5 

* 

« 

ii 

ft 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

X 

ft 

ft 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

ft 

MAX  29  HR 

* 

» 

ft 

ft 

#  DAYS  >0.1 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  Tl  .5 

ft 

ft 

ft 

« 

9.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ( *)  /  VAPOR  PRESSURE 


RH  (07  LST ) 

1 

89 

86 

86 

87 

87 

RH  (15  LST) 

1 

58 

61 

61 

69 

68 

VAPOR  PRESS 

1 

.58 

.59 

.59 

.97 

.91 

DEWPOINT 

1 

62 

62 

60 

56 

52 

9.7 

5.0 

8.7 

3.3 

1  0.8 

9.2 

9.5 

4  7 

3.5 

3.1 

3.5 

2.6 

9.1 

3.6 

3.5 

38. 

* 

» 

» 

* 

• 

» 

> 

• 

2.9 

1 .5 

3.1 

1 .7 

3.5 

2.9 

2.9 

V 

8 

* 

9 

• 

7 

* 

7 

* 

8 

» 

8 

* 

7 

i 

90* 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

» 

ii 

ft 

IN  Hg) 

/ 

DEWPOINT 

(°F) 

87 

89 

87 

85 

85 

83 

82 

86 

70 

69 

64 

62 

62 

61 

57 

63 

.32 

.32 

.32 

.39 

.41 

.95 

.51 

.  99 

45 

45 

45 

97 

52 

59 

58 

53 

5. 


SURFACE  HINDS 


(16  PT/KNOTS)  /  99.95* 


HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

E 

ESE 

ESE 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

N 

ESE 

ESE 

N 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

11 

1 1 

1  1 

9 

10 

11 

11 

1 1 

13 

1  1 

12 

12 

1  1 

(ALL  OBS) 

1 

1 1 

10 

10 

10 

10 

11 

10 

10 

1 1 

1  1 

12 

1 1 

1  1 

MAX  (PK  GST) 

1 

92 

95 

90 

38 

65 

50 

50 

90 

50 

50 

50 

50 

65 

PRESSURE  ALT 

1 

500 

650 

950 

550 

750 

850 

700 

500 

700 

700 

600 

600 

850 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS 

/  FOG  / 

BLOWING  SAND 

4  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

9 

9 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

9 

9 

9 

DAYS  TSTMS 

1 

5 

5 

3 

2 

9 

2 

3 

3 

3 

9 

3 

9 

91 

DAYS  FOG  <7 

1 

3 

9 

6 

8 

12 

15 

16 

13 

10 

7 

5 

9 

103 

DAYS  BNBD  <7 

1 

f 

I 

0 

0 

it 

# 

0 

f 

0 

# 

0 

0 

1 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


-Cr  CT'  Co 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OH  0.5  *,  A! 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

$  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE! S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  84 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (10  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE 

FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE  ($ 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

12 

17 

15 

20 

30 

32 

42 

37 

32 

24 

03-05  LST 

9 

20 

15 

23 

29 

34 

39 

35 

32 

27 

06-08  LST 

22 

21 

20 

23 

27 

29 

40 

37 

33 

31 

09-11  LST 

19 

23 

20 

28 

34 

42 

49 

37 

36 

28 

12-1 4  LST 

14 

23 

19 

29 

27 

37 

45 

35 

32 

28 

15-17  LST 

1 1 

17 

19 

22 

24 

32 

38 

29 

24 

22 

18-20  LST 

11 

17 

14 

17 

21 

33 

46 

32 

26 

23 

21-23  LST 

1 1 

13 

12 

18 

21 

35 

38 

30 

29 

26 

ALL  HOURS 

14 

19 

17 

22 

27 

35 

42 

34 

30 

26 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3  MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

00-02  LST 

7 

9 

5 

14 

26 

24 

38 

31 

20 

20 

03-05  LST 

6 

1 1 

6 

15 

22 

28 

36 

31 

23 

22 

06-08  LST 

13 

12 

10 

18 

24 

26 

36 

30 

25 

26 

09-11  LST 

1 1 

13 

12 

21 

27 

36 

41 

30 

26 

18 

12-14  LST 

6 

8 

6 

15 

15 

25 

32 

23 

20 

14 

15-17  LST 

4 

6 

6 

10 

13 

23 

25 

19 

18 

14 

18-20  LST 

6 

8 

7 

9 

14 

22 

34 

24 

19 

13 

21-23  LST 

7 

7 

6 

14 

17 

30 

31 

27 

23 

19 

ALL  HOURS 

7 

9 

8 

14 

20 

27 

34 

26 

22 

18 

9.  i  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCI 

00-02  LST 

3 

7 

2 

7 

18 

17 

29 

23 

16 

12 

03-05  LST 

4 

6 

1 

9 

16 

20 

26 

23 

16 

17 

06-08  LST 

7 

5 

5 

12 

18 

17 

26 

23 

18 

18 

09-11  LST 

3 

4 

6 

11 

17 

24 

29 

21 

16 

12 

12-14  LST 

3 

3 

2 

7 

10 

17 

21 

16 

13 

9 

15-17  LST 

2 

1 

2 

5 

9 

13 

16 

11 

12 

9 

18-20  LST 

3 

5 

3 

3 

7 

15 

19 

15 

12 

10 

21-23  LST 

4 

4 

2 

6 

11 

17 

20 

18 

16 

12 

ALL  HOURS 

3 

4 

3 

7 

13 

18 

23 

18 

15 

12 

10.  1  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCI 

00-02  LST 

1 

1 

If 

# 

5 

8 

8 

10 

6 

It 

03-05  LST 

1 

1 

0 

2 

5 

8 

6 

9 

5 

3 

06-08  LST 

2 

1 

2 

4 

8 

5 

9 

10 

4 

b 

09-11  LST 

0 

# 

If 

1 

5 

6 

10 

8 

3 

3 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

# 

1 

15-17  LST 

# 

0 

# 

* 

1 

3 

1 

1 

2 

# 

18-20  LST 

0 

0 

# 

2 

2 

4 

3 

3 

if 

21-23  LST 

# 

0 

# 

If 

4 

5 

5 

4 

4 

2 

ALL  HOURS 

1 

If 

# 

1 

4 

5 

6 

5 

3 

2 

!  (u 

‘.v  Vj 

*«*»'.* 

\\V 

*  <4  >  >  *  •  * 

4  •  • 
>  \ 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  MONTEVIDEO,  URUGUAY 
LOCATION:  34°50'S,  56°02'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1985 


STATION  It:  865800  ICAO  ID 

ELEVATION  (FEET):  108  LST  -  Gt 

PERIOD:  7301-8412 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OC 

00-02 

LST 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

3 

1 

2 

2 

03-05 

LST 

2 

2 

1 

# 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

06-08 

LST 

2 

2 

1 

1 

2 

# 

2 

2 

2 

2 

09-11 

LST 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

13-20 

LST 

2 

I 

2 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

21-23 

LST 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2.  * 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OC 

00-02 

LST 

3 

6 

3 

4 

8 

6 

7 

5 

6 

5 

03-05 

LST 

4 

6 

4 

7 

8 

9 

8 

5 

6 

5 

06-08 

LST 

5 

8 

5 

7 

8 

10 

10 

5 

8 

7 

09-11 

LST 

5 

5 

5 

6 

7 

10 

10 

6 

9 

8 

12-14 

LST 

3 

4 

4 

4 

4 

8 

5 

6 

7 

6 

15-17 

LST 

4 

5 

4 

4 

6 

7 

6 

6 

7 

6 

18-20 

LST 

4 

5 

5 

4 

5 

7 

8 

7 

7 

6 

21-23 

LST 

4 

6 

5 

6 

6 

8 

8 

7 

9 

7 

ALL  HOURS 

4 

6 

4 

5 

6 

8 

8 

6 

8 

6 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OC 

00-'''? 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-  j5 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  1 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OC 

00-02 

LST 

2 

3 

1 

2 

4 

3 

3 

3 

5 

4 

03-05 

LST 

3 

1 

1 

2 

4 

3 

4 

2 

5 

2 

06-08 

LST 

2 

1 

1 

2 

4 

3 

4 

1 

5 

3 

09-1 1 

LST 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

5 

4 

12-14 

LST 

3 

2 

0 

2 

2 

4 

3 

1 

6 

6 

15-17 

LST 

3 

4 

1 

3 

3 

7 

5 

3 

6 

6 

18-20 

LST 

4 

4 

1 

2 

3 

5 

4 

5 

6 

5 

21-23 

LST 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

4 

3 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

5 

4 

REMARKS :  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  >  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/ DAT  OR  <  1 2  MONTHS/ TEAR 

SOURCE (S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  ~  DEC  84 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 

5.  i  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

5 

2 

7 

16 

17 

28 

22 

15 

1 1 

10 

4 

12 

03-05 

LST 

3 

6 

1 

8 

15 

20 

25 

22 

16 

15 

9 

2 

12 

06-08 

LST 

6 

5 

5 

12 

17 

17 

25 

22 

18 

17 

9 

7 

1  3 

09-11 

LST 

2 

4 

6 

10 

16 

23 

27 

21 

1  4 

10 

9 

5 

12 

12-14 

LST 

2 

3 

-> 

<_ 

7 

9 

13 

19 

1  4 

1 1 

8 

7 

3 

8 

15-17 

LST 

2 

1 

2 

4 

8 

13 

14 

10 

1 1 

8 

3 

2 

6 

18-20 

LST 

3 

4 

3 

3 

6 

1  4 

18 

1  4 

12 

7 

9 

3 

8 

21-23 

LST 

3 

4 

2 

5 

10 

16 

20 

17 

15 

10 

10 

5 

10 

ALL  HOURS 

3 

4 

3 

7 

12 

17 

22 

17 

1  4 

1 1 

8 

4 

10 

6.  * 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

500/1. 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

1 

5 

12 

15 

21 

16 

1 1 

8 

8 

4 

9 

03-05 

LST 

2 

4 

1 

4 

13 

18 

19 

17 

13 

1  0 

8 

2 

9 

06-08 

LST 

3 

4 

4 

8 

14 

14 

20 

20 

16 

14 

7 

4 

1  1 

09-11 

LST 

1 

2 

3 

6 

12 

18 

23 

18 

1 1 

7 

7 

2 

9 

12-14 

LST 

1 

2 

1 

4 

5 

8 

1  4 

12 

7 

2 

4 

1 

5 

15-17 

LST 

1 

# 

1 

3 

5 

10 

9 

7 

7 

4 

2 

1 

4 

18-20 

LST 

1 

2 

2 

1 

5 

13 

13 

12 

10 

5 

7 

3 

6 

21-23 

LST 

2 

2 

1 

3 

9 

13 

16 

13 

1 1 

7 

7 

3 

7 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

4 

9 

1  4 

17 

14 

1 1 

7 

6 

2 

7 

7.  * 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

# 

1 

7 

10 

1 1 

11 

8 

5 

6 

3 

6 

03-05 

LST 

1 

2 

I 

2 

9 

10 

12 

13 

9 

8 

5 

2 

6 

06-08 

LST 

2 

2 

3 

5 

10 

9 

15 

14 

9 

9 

4 

2 

7 

09-11 

LST 

# 

# 

# 

3 

7 

10 

15 

11 

6 

5 

2 

1 

5 

12-14 

LST 

0 

0 

# 

1 

2 

5 

7 

6 

2 

2 

# 

1 

2 

15-17 

LST 

1 

0 

# 

1 

2 

5 

6 

3 

4 

1 

f 

It 

2 

18-20 

LST 

# 

1 

* 

1 

3 

7 

8 

5 

6 

2 

2 

« 

3 

21-23 

LST 

1 

# 

# 

1 

6 

8 

9 

7 

9 

4 

4 

1 

4 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

2 

6 

8 

1 1 

8 

6 

4 

3 

1 

4 

CO 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

100/0. 

. 25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

5 

3 

1 

1 

3 

1 

2 

03-05 

LST 

1 

0 

0 

1 

5 

5 

5 

5 

2 

1 

2 

# 

2 

06-08 

LST 

# 

# 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

3 

3 

1 

it 

3 

09-11 

LST 

0 

# 

0 

1 

3 

4 

7 

5 

1 

1 

# 

0 

2 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

It 

0 

# 

# 

15-17 

LST 

# 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

1 

21-23 

LST 

# 

0 

# 

# 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

I 

1 

'  k‘*  V  k'*  v' 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BARQUISIMETO,  VENEZUELA  STATION  »:  804100 

LOCATION:  10o03’N,  069°22'W  ELEVATION  ( FEET) :  2060 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1986  PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID: 
LOT  CMT 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  2 

91 

95 

96 

97 

92 

90 

89 

91 

93 

95 

92 

91 

97 

MEAN  DLY  MAX 

2 

86 

87 

88 

87 

85 

84 

83 

85 

87 

87 

86 

86 

86 

MEAN 

2 

74 

75 

76 

76 

76 

75 

74 

75 

76 

77 

76 

75 

75 

MEAN  DLY  MIN 

2 

66 

66 

67 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

67 

68 

EXTREME  MIN 

2 

55 

59 

57 

62 

59 

59 

60 

62 

61 

59 

59 

58 

55 

#  DAYS  >  90 

3 

9 

12 

19 

9 

5 

5 

9 

14 

9 

5 

9 

5 

110 

#  DAYS  T  32 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  * 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

« 

* 

ft 

» 

MEAN 

2 

.4 

.3 

.5 

1 .4 

2.5 

3.2 

2.9 

2.1 

1  .5 

1 .9 

2.2 

1  .2 

20.0 

MINIMUM 

« 

» 

* 

» 

* 

* 

X 

* 

» 

» 

» 

* 

* 

MAX  24  HR 

2 

.6 

1.3 

1 .0 

3.7 

3.1 

1  .4 

1  .2 

2.6 

1  .4 

1.8 

2.0 

1  .5 

3.7 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

* 

3.  SNOWFALL  ( INCHES) 


MEAN 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  0.1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DAYS  T  1.5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (c 

’F) 

RH  (  LST) 

1 

89 

88 

87 

89 

91 

93 

93 

94 

93 

98 

92 

91 

91 

RH  (  LST) 

1 

47 

46 

43 

55 

59 

59 

56 

56 

53 

54 

52 

52 

53 

VAPOR  PRESS 

1 

.58 

.59 

.59 

.67 

.71 

.70 

.68 

.68 

.68 

.69 

.67 

.62 

.66 

DEWPOINT 

1 

62 

63 

63 

66 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

64 

66 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

E 

E 

ENE 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

10 

10 

11 

10 

(ALL  OBS) 

1 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

9 

MAX  (PK  GST) 

* 

« 

* 

* 

ft 

» 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

2200 

2200 

2250 

2250 

2200  2150 

2200 

2200 

2200 

2200 

2250 

2250 

2250 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

8&m  i  j  ?  ?  s  |  s  M  S  t  i  28 

B*S§SgD<<77  1  jjL  ^  1  i  I,  1  1  jt  1 1  a 


[N 


ft 

& 

I 

I %} 


1 


3  # 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  «  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  A£ 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

if  =■  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  6-31  YEARS 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUFMARY  10  YEARS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

# 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

35 

37 

35 

52 

59 

63 

57 

52 

41 

40 

35 

37 

45 

09-11  LST 

19 

26 

27 

46 

43 

42 

36 

31 

32 

23 

20 

23 

31 

12-14  LST 

17 

21 

19 

34 

35 

36 

34 

35 

30 

29 

17 

17 

27 

15-17  LST 

15 

16 

13 

27 

23 

23 

20 

25 

18 

18 

11 

12 

18 

18-20  LST 

13 

8 

10 

21 

19 

25 

21 

21 

14 

17 

13 

17 

17 

21-23  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

X 

X 

X 

# 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

20 

23 

21 

35 

52 

48 

46 

37 

31 

25 

22 

19 

09-11  LST 

7 

11 

11 

27 

22 

17 

14 

14 

14 

10 

8 

8 

14 

12-14  LST 

3 

5 

4 

10 

9 

8 

5 

7 

6 

5 

2 

3 

6 

15-17  LST 

1 

1 

1 

7 

5 

5 

6 

7 

3 

2 

0 

3 

18-20  LST 

1 

1 

3 

8 

8 

12 

12 

11 

7 

7 

4 

6 

7 

21-23  LST 

* 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

# 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2  MI  ( SOURCE  NO.  1 ) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

7 

3 

6 

13 

21 

30 

27 

26 

22 

14 

12 

7 

16 

09-11  LST 

2 

2 

2 

9 

8 

4 

7 

5 

5 

3 

2 

3 

4 

12-14  LST 

# 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

# 

1 

1 

15-17  LST 

# 

0 

# 

3 

# 

1 

2 

1 

2 

# 

1 

0 

1 

18-20  LST 

1 

# 

# 

2 

3 

6 

6 

4 

2 

2 

1 

3 

3 

21-23  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

:  200/0, 

,5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

3 

1 

1 

3 

5 

6 

7 

8 

7 

5 

4 

2 

4 

09-11  LST 

1 

# 

1 

3 

2 

# 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

1 

12-14  LST 

0 

0 

// 

» 

0 

# 

# 

1 

# 

0 

0 

# 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

1 

// 

1 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

n 

1 

1 

2 

1 

// 

# 

0 

1 

1 

Sli2Sot)i 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ECR-CLT21 


9 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BARQUlSIMETO,  VENEZUELA 
LOCATION:  10°03'N,  069°22'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  SEP  1986 


STATION  #:  804100 

ELEVATION  (FEET):  2060 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


%  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 
*»**»**x 


00-02  LST  *  ******** 

03-05  LST  *  ******** 

06-08  LST  1  117118432 

09-11  LST  1  1  2  6  10  8  5  4  5 

12-14  LST  #  1  1  3  4  6  4  4  3 

15-17  LST  1  1  1  3  3  4  6  3  4 

18-20  LST  0  ##  4  2  5  3  4  1 

21-23  LST  *  ******** 

ALL  HOURS  *  ******** 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 
00-02  LST  *  ******** 

03-05  LST  *  ******** 

06-08  LST  0  00000000 

09-11  LST  0  00000000 

12-14  LST  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

15-17  LST  0  00000000 

18-20  LST  0  00000000 

21-23  LST  *  ******** 

ALL  HOURS  *  ******** 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  1ST 
12-14  LST 
15-17  LST 
1 8-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


ICAO  ID:  MVBN 
LST  =  CMT  -4 


»-MW  271 
UNCLASSIFIED 


STATION  CLIHATIC  SUHNAAIES  LATIN  AHERICA(U>  AIR  FORCE 
ENVIRONHENTAL  TECHNICAL  APPLICATIONS  CENTER  SCOTT  AFB 
IL  NOV  87  USAFETAC/DS-87/822 

F/G  4/2 


S/3 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POT  7301  -  8512 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

7 

3 

6 

13 

20 

27 

25 

24 

22 

13 

12 

6 

15 

09-11  LST 

2 

2 

2 

9 

8 

3 

6 

5 

5 

3 

2 

2 

4 

1 2-1  n  LST 

# 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

# 

1 

1 

15-17  LST 

0 

0 

0 

3 

0 

1 

2 

1 

2 

# 

1 

0 

1 

18-20  LST 

1 

# 

# 

2 

3 

5 

5 

4 

2 

1 

# 

3 

2 

21-23  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1 

JAN  FEB 

.5  MI 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

5 

2 

2 

9 

14 

20 

18 

16 

15 

9 

9 

4 

10 

09-11  LST 

2 

1 

1 

6 

7 

2 

4 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

12-14  LST 

# 

# 

1 

3 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

1 

15-17  LST 

0 

0 

1 

3 

0 

1 

2 

1 

1 

0 

# 

0 

1 

18-20  LST 

1 

0 

0 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

0 

1 

1 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1 

JAN  FEB 

MI: 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0S-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

4 

1 

1 

7 

10 

12 

13 

13 

11 

8 

7 

3 

7 

09-11  LST 

2 

# 

1 

6 

3 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

12-14  LST 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

1 

0 

0 

# 

1 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  t  FREQ 

OF  CIG/VIS 

JAN 

<  100/C 

FEB 

1.25  MI: 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

2 

1 

0 

1 

3 

3 

4 

6 

4 

3 

3 

1 

3 

09-11  LST 

# 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ECR-CLT21a 


1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  EL  LIBERTADOR,  VENEZUELA  STATION  #:  804130  ICAO  ID:  MVBL 

LOCATION:  10’11'N,  67*34'W  ELEVATION  (FEET):  1450  LST  »  GMT  -4 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

95 

98 

99 

100 

98 

95 

92 

94 

95 

94 

96 

94 

100 

MEAN  DLY  MAX 

2 

89 

91 

92 

91 

89 

88 

87 

87 

88 

89 

89 

89 

89 

MEAN 

2 

74 

76 

77 

79 

79 

77 

76 

76 

76 

77 

77 

75 

77 

MEAN  DLY  MIN 

2 

62 

64 

65 

69 

70 

69 

67 

67 

67 

67 

66 

64 

66 

EXTREME  MIN 

2 

47 

48 

50 

54 

57 

55 

54 

54 

54 

53 

52 

50 

47 

#  DAYS  >  90 

1 

11 

14 

19 

16 

10 

3 

3 

3 

4 

7 

10 

10 

110 

#  DAYS  7  32 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

2 

0.1 

0.2 

0.3 

1.6 

4.4 

5.3 

5.6 

6.3 

5.0 

3.9 

2.7 

0.7 

36.1 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

'  * 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

2 

0.3 

1.7 

0.3 

2.9 

3.6 

3.0 

2.9 

2.6 

2.9 

3.0 

1.5 

l.l 

3.6 

#  DAYS  >0.01 

2 

1 

l 

l 

3 

8 

11 

11 

11 

10 

8 

5 

2 

72 

#  DAYS  70.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  71.5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

1 

90 

88 

85 

84 

88 

87 

89 

93 

92 

92 

92 

92 

89 

RH  (14  LST) 

1 

37 

35 

37 

47 

52 

52 

54 

56 

54 

52 

48 

43 

48 

VAPOR  PRESS 

1 

.53 

.54 

.56 

.66 

.71 

.65 

.66 

.69 

.69 

.69 

.68 

.61 

.64 

DEWPOINT 

1 

60 

60 

61 

66 

68 

66 

66 

67 

67 

68 

67 

64 

65 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95*  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

wsw$ 

WSW$ 

WSW$ 

WSW$ 

wsw$ 

SSE$ 

WSW$ 

WSW$ 

WSW$ 

WSW$ 

WSW$ 

SSE$ 

WSW$ 

MEAN  SPEED 

l 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

MAX  (PK  GST) 

1 

25 

16 

20 

20 

22 

21 

23 

18 

20 

23 

21 

23 

25 

PRESSURE  ALT 

1 

1600 

1650 

1650 

1650 

1650 

1650 

1600 

1700 

1700 

1650 

1700 

1600 

1700 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG  /  BLOWING  SAND  & 

DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

l 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

1 

1 

I 

# 

4 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

8 

1 

78 

#  DAYS  FOG 

1 

» 

# 

# 

# 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

10 

#  DAYS  BNBD 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


JAN  FEB  MAR  APR 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

{  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  FEB  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  POR  VARIED 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

4 

1 

2 

8 

13 

8 

13 

10 

5 

6 

4 

7 

7 

09-11  LST 

2 

1 

2 

5 

11 

10 

12 

10 

7 

5 

4 

5 

6 

12-14  LST 

5 

5 

6 

13 

18 

14 

20 

20 

17 

13 

13 

11 

13 

15-17  LST 

10 

5 

11 

13 

21 

19 

24 

24 

24 

21 

19 

20 

18 

18-20  LST 

6 

7 

6 

10 

14 

18 

21 

23 

25 

18 

14 

9 

15 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  f 

5 

4 

5 

10 

16 

14 

17 

17 

16 

13 

10 

10 

12 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

1 

1 

I 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

l 

2 

1 

09-11  LST 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

# 

l 

1 

« 

0 

# 

1 

12-14  LST 

# 

# 

# 

2 

1 

# 

1 

I 

1 

1 

l 

1 

l 

15-17  LST 

2 

# 

l 

l 

1 

1 

1 

2 

1 

# 

1 

1 

1 

18-20  LST 

l 

# 

1 

l 

3 

1 

l 

5 

3 

2 

1 

* 

2 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  f 

l 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

l 

0 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

f 

# 

l 

1 

1 

09-11  LST 

1 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

12-14  LST 

# 

# 

# 

1 

1 

I 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

I 

15-17  LST 

l 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

18-20  LST 

1 

# 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

# 

0 

1 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

ALL  HOURS  t 

1 

I 

» 

l 

l 

1 

l 

l 

l 

l 

l 

1 

1 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08  LST 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

1 

1 

09-11  LST 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

f 

12-14  LST 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

I 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

l 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

* 

* 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

I 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS  f 

# 

1 

> 

« 

# 

1 

I 

I 

# 

# 

# 

# 

I 

* 

I 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  EL  LIBERTADOR,  VENEZUELA  STATION  #:  804130  ICAO  ID:  MVBL 

LOCATION:  lO^Il’N,  67*34'W  ELEVATION  (FEET):  1450  LST  -  GMT  -4 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985  PERIOD:  FEB  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


a 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

» 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

# 

0 

* 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

0 

2 

3 

3 

1 

0 

1 

15-17 

LST 

1 

* 

# 

4 

6 

6 

7 

11 

12 

12 

6 

l 

6 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

2 

5 

9 

8 

14 

17 

11 

3 

1 

6 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

# 

I 

# 

2 

3 

3 

3 

5 

6 

5 

2 

# 

2 

2.  Z 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

1 

1 

0 

2 

5 

3 

4 

3 

1 

2 

l 

2 

2 

09-11 

LST 

0 

« 

0 

3 

7 

4 

3 

4 

1 

2 

1 

1 

2 

12-14 

LST 

1 

1 

# 

3 

5 

5 

7 

5 

4 

4 

2 

0 

3 

15-17 

LST 

1 

2 

1 

5 

8 

11 

10 

10 

6 

8 

4 

1 

6 

18-20 

LST 

0 

1 

1 

6 

9 

11 

11 

10 

11 

8 

4 

1 

6 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

f 

# 

1 

# 

4 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

2 

1 

4 

3.  X 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'«*■**■ 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  FEB  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  ************* 

03-05  LST  ************* 

06-08  LST  10#11#11##111 

09-11  LST  10###0#0#00## 

12-14  LST  #0#11####11I# 

15-17  LST  10ll###00#l## 

18-20  LST  1110100121101 

21-23  LST  ************* 

ALL  HOURS  f  lffllllllllll 

6.  X  FREQ  OF  CIC/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  ************* 

03-05  LST  ************* 

06-08  LST  10#1##1##»#1# 

09-11  LST  10##00#0#00## 

12-14  LST  00#11####11## 

15-17  LST  1011###00#1## 

18-20  LST  1##0100111#0# 

21-23  LST  ************* 

ALL  HOURS  {  l##lll##i##ll 

7.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  ************* 

03-05  LST  ************* 

06-08  LST  10#1##1#0##1# 

09-11  LST  10##00#0#00## 

12-14  LST  00#1#0####### 

15-17  LST  10#1###00#### 

18-20  LST  #0#010011100# 

21-23  LST  ************* 

ALL  HOURS  t  1##11######## 

8.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  ************* 

03-05  LST  ************* 

06-08  LST  #0##00##0#### 

09-11  LST  #00000001000# 

12-14  LST  000#00##0000# 

15-17  LST  10010000000## 

18-20  LST  0000#0001000# 

21-23  LST  ************* 

ALL  HOURS  f  ############# 


STATION: 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 
ELA  STATION  #:  804070 


ICAO  ID: 


LOCATION: 

10#34'N, 

71°44' 

w 

ELEVATION 

(FEET) 

:  235 

LST  - 

GMT 

-4 

a' 

!- 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR 

JAN 

1985 

PERIOD:  VARIED 

i 

SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

i 

» 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

* 

* 

EXTREME -MAX 

2 

98 

97 

98 

102 

100 

100 

101 

102 

102 

99 

98 

96 

102 

l 

MEAN  DLY  MAX 

2 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

94 

94 

94 

92 

91 

91 

92 

MEAN 

2 

82 

82 

83 

84 

85 

85 

85 

86 

86 

84 

84 

83 

84 

MEAN  DLY  MIN 

2 

73 

73 

74 

76 

77 

77 

76 

77 

77 

76 

76 

75 

76 

EXTREME  MIN 

2 

66 

68 

67 

68 

68 

69 

70 

69 

68 

68 

70 

68 

66 

*• 

#  DAYS  >  90 

1 

19 

17 

23 

19 

20 

23 

26 

26 

20 

15 

18 

19 

243 

•  * 

#  DAYS  X  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.* 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

:• 

i* 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

>' 

MAXIMUM 

2 

1.34 

0.2 

4.3 

3.8 

9.4 

7.8 

9.8 

5.9 

6.0 

13.5 

10.8 

2.1 

42. 

MEAN 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

# 

0.1 

# 

0.2 

0.3 

1.3 

0.0 

0.0 

10. 

t' 

MINIMUM 

2 

0.1 

# 

0.3 

0.8 

2.7 

2.2 

1.8 

2.2 

2.8 

5.9 

3.3 

0.6 

22. 

t' 

MAX  24  HR 

2 

1.2 

0.1 

1.4 

2.4 

3.7 

3.3 

2.7 

2.1 

3.4 

3.5 

5.6 

1.0 

5. 

»* 

#  DAYS  >0.01 

2 

1 

# 

1 

1 

6 

6 

5 

7 

6 

9 

8 

2 

51 

i* 

•» 

#  DAYS  7D.5 

a 

a 

* 

A 

a 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

»• 

»< 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

i' 

MEAN 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

u 

MAXIMUM 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ji 

MAX  24  HR 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  71.5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

fl 

NNE 

NNE 

N 

NNE 

N 

N 

NNE 

NNE 

NNE 

NNE 

NNE 

NNE 

NNE 

MEAN  SPEED 

$1 

6 

6 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

6 

5 

MAX  (PK  GST) 

1 

20 

31 

28 

37 

28 

26 

38 

39 

26 

34 

34 

32 

39 

PRESSURE  ALT 

1 

550 

550 

550 

550 

500 

500 

550 

550 

550 

500 

550 

550 

550 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING 

SAND  & 

DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

1 

1 

# 

1 

4 

11 

9 

7 

10 

12 

13 

5 

3 

74 

#  DAYS  FOG 

1 

0 

0 

I 

# 

t 

I 

0 

0 

1 

1 

# 

# 

2 

#  DAYS  BNBD 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

RH  (07  LST) 

1 

87 

85 

83 

86 

89 

87 

85 

87 

91 

92 

90 

87 

37 

■ 

RH  (14  LST) 

1 

50 

51 

51 

60 

62 

58 

51 

53 

59 

63 

60 

53 

56 

K 

VAPOR  PRESS 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

■rr 

DEWPOINT 

1 

69 

70 

70 

73 

74 

74 

72 

73 

74 

74 

73 

70 

72 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  FEB  73  -  DEC  83 

2.  CLIMATIC  DATA  CARD  POR  VARIED 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATE  DATA  POR  VARIED 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

3 

6 

8 

12 

11 

8 

4 

6 

10 

12 

5 

3 

7 

09-11 

LST 

2 

5 

7 

15 

20 

12 

7 

10 

17 

18 

12 

6 

11 

12-14 

LST 

14 

13 

17 

27 

26 

17 

10 

13 

16 

27 

22 

18 

19 

15-17 

LST 

3 

3 

1 

11 

10 

6 

4 

5 

4 

9 

12 

7 

7 

18-20 

LST 

1 

2 

2 

5 

10 

7 

5 

9 

6 

6 

3 

3 

5 

21-23 

LST 

# 

# 

2 

5 

8 

5 

5 

5 

6 

5 

4 

3 

4 

ALL  HOURS 

4 

4 

5 

7 

13 

14 

9 

6 

8 

10 

13 

10 

7 

9 

• 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  <  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

1) 5 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

1 

0 

# 

2 

2 

2 

# 

1 

2 

2 

1 

1 

09-11 

LST 

l 

# 

0 

2 

1 

1 

0 

# 

1 

1 

l 

1 

1 

12-14 

LST 

1 

l 

0 

2 

2 

l 

1 

1 

l 

# 

1 

# 

l 

15-17 

LST 

# 

1 

# 

0 

1 

# 

# 

1 

9 

1 

1 

# 

1 

18-20 

LST 

0 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

l 

1 

# 

1 

21-23 

LST 

# 

0 

1 

1 

1 

1 

# 

l 

1 

1 

l 

9 

1 

ALL  HOURS 

4 

1 

» 

# 

1 

1 

1 

# 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

9.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  <  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

# 

0 

# 

l 

1 

1 

0 

# 

1 

1 

9 

1 

09-11 

LST 

f 

I 

0 

1 

# 

* 

0 

0 

0 

1 

9 

0 

9 

12-14 

LST 

1 

1 

0 

1 

l 

# 

# 

1 

0 

# 

9 

9 

15-17 

LST 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

9 

0 

# 

9 

9 

18-20 

LST 

0 

1 

1 

I 

1 

# 

0 

1 

0 

# 

1 

# 

9 

21-23 

LST 

# 

0 

1 

9 

1 

1 

# 

0 

9 

9 

9 

9 

if 

ALL  HOURS 

4 

» 

1 

# 

1 

1 

# 

# 

9 

9 

1 

9 

9 

9 

io.  ; 

C  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO 

•  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

* 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

# 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

4 

# 

0 

1 

# 

9 

1 

0 

0 

# 

9 

9 

0 

9 

ALL  HOURS 

I 

I 

I 

I 

9 

# 

> 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

UWKTUW 


nmnRRv 


wRniifwuun 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  LA  CHINITA,  VENEZUELA 
LOCATION:  10’34'N,  7i°44'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1985 


STATION  #:  804070  ICAO  ID:  MVMC 

ELEVATION  (FEET):  235  LST  -  GMT  -4 

PERIOD:  FEB  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

06-08 

LST 

# 

0 

0 

1 

7 

5 

2 

4 

9 

10 

2 

1 

3 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

1 

4 

3 

1 

1 

5 

4 

# 

# 

2 

12-14 

LST 

0 

0 

# 

4 

4 

2 

# 

l 

2 

3 

2 

1 

2 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

6 

3 

2 

2 

18-20 

LST 

* 

0 

0 

3 

5 

6 

5 

7 

11 

8 

2 

# 

4 

21-23 

LST 

l 

1 

0 

1 

4 

5 

4 

3 

9 

7 

2 

2 

3 

ALL  HOURS 

4 

# 

# 

# 

2 

5 

4 

2 

3 

6 

7 

2 

1 

3 

2.  X 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE 

5 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

4 

6 

5 

1 

3 

4 

7 

1 

1 

3 

09-11 

LST 

0 

0 

# 

3 

3 

3 

# 

1 

3 

6 

2 

1 

2 

12-14 

LST 

# 

# 

1 

6 

3 

1 

# 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

15-17 

LST 

# 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

# 

0 

0 

1 

2 

2 

3 

5 

4 

4 

1 

# 

2 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

3 

2 

3 

4 

4 

7 

3 

2 

1 

2 

ALL  HOURS 

4 

» 

# 

* 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

1 

2 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  X 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

# 

# 

# 

f 

I 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

09-11 

LST 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

12-14 

LST 

1 

1 

0 

I 

# 

0 

0 

# 

0 

I 

0 

# 

# 

15-17 

LST 

0 

» 

# 

# 

0 

I 

0 

1 

# 

0 

0 

I 

# 

18-20 

LST 

# 

1 

1 

# 

0 

t 

0 

# 

1 

0 

# 

# 

# 

21-23 

LST 

f 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

t 

# 

f 

ALL  HOURS 

4 

# 

1 

# 

I 

# 

# 

I 

# 

# 

# 

1 

f 

# 

1  *  3 


I 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SIMON  BOLIVAR/MAIQUETIA,  VENEZUELA  STATIONS  »:  804150  ICAO  ID:  MVMI 
LOCATION:  10#36’N  66°59'W  ELEVATION  (PEET):  235  LST  *  GMT  -  4 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECR  JAN  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°T> 

EXTREME  MAX 

1 

90 

90 

94 

92 

95 

94 

95 

95 

97 

94 

92 

92 

97 

MEAN  DLY  MAX 

1 

83 

83 

83 

84 

86 

85 

86 

87 

88 

87 

86 

84 

85 

MEAN 

1 

78 

78 

78 

79 

81 

80 

80 

81 

82 

82 

81 

79 

80 

MEAN  DLY  MIN 

1 

72 

73 

73 

75 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

76 

74 

75 

EXTREME  MIN 

1 

68 

68 

68 

67 

68 

70 

68 

68 

72 

70 

66 

68 

66 

#  DAYS  >  90 

1 

* 

# 

1 

1 

4 

4 

3 

5 

9 

7 

5 

1 

40 

#  DAYS  X  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  X  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

2 

2.8 

3.9 

1.2 

0.6 

l.l 

2.7 

1.9 

1.5 

2.2 

2.6 

3.1 

2.7 

26.3 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

2 

2.8 

6.1 

2.2 

1.8 

0.9 

2.3 

l.l 

0.8 

1.3 

1.8 

2.4 

2.3 

6.1 

#  DAYS  >0.01 

2 

9 

7 

5 

3 

8 

11 

10 

10 

9 

11 

10 

9 

102 

#  DAYS  2P-5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  51.5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (05  LST) 

1 

79 

78 

79 

83 

86 

86 

84 

83 

83 

82 

81 

80 

82 

RH  (10  LST) 

1 

65 

66 

68 

72 

73 

72 

71 

70 

68 

68 

68 

67 

69 

VAPOR  PRESS 

1 

.74 

.73 

.75 

.81 

.85 

.85 

.84 

.85 

.86 

.85 

.84 

.78 

.81 

DEWPOINT 

1 

69 

69 

70 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

73 

71 

71 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS) 

/  99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

ENE 

ENE$ 

ENE$ 

ENE$ 

E 

E 

MEAN  SPEED 

1 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

MAX  (PK  GST) 

1 

29 

24 

26 

24 

25 

27 

25 

23 

29 

23 

28 

29 

29 

PRESSURE  ALT 

l 

550 

550 

550 

550 

550 

550 

550 

550 

550 

550 

550 

550 

550 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

/  BLOWING 

SAND  & 

DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

6 

6 

7 

6 

7 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

1 

2 

l 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

9 

8 

5 

2 

48 

I  DAYS  FOG 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

9 

0 

0 

It 

It 

1 

#  DAYS  BNBD 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATIONS  SIMON  BOLIVAR/MAIQUETIA,  VENEZUELA  STATIONS  #:  804150 

LOCATION:  10*36' N  66*59'W  ELEVATION  (FEET):  235 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JAN  1985  PERIOD:  JAN  73-DEC  83 


ICAO  ID:  MVMI 
LST  »  GMT  -  4 
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DISTRIBUTION 


AMS/ON,  Scott  AFB,  IL  62225-5008 . 2 

AMS/DO,  Scott  AFB,  IL  62225-5008 . 2 

OL  A,  HQ  AWS,  Buckley  ANG  Base,  Aurora,  CO  80011-9599 . 1 

OL-B,  HQ  AWS,  Langley  AFB,  VA  23665-5000 . 1 

OL-C,  HQ  AWS,  Chanute  AFB,  IL  61868-5000 . 1 

AFOTEC/WE,  Kir tl and  AFB,  NH  87117-7001 . 1 

CACDA,  OL-E,  HQ  AWS,  ATZL-CAW,  Ft  Leavenworth,  KS  66027-5300 . 1 

SD/CWOA,  PO  Box  92960,  Worldway  Postal  Ctr,  Los  Angeles,  CA  90009-2960 . 1 

OL-G,  HQ  AWS,  Gables  One  Tower  Rm  631,  1320  S  Dixie  Hwy,  Coral  Gables,  FL  33146-2976 . 1 

OL-H,  HQ  AWS  (ATSI-CO-CS-SWO) ,  Ft  Huachuca,  AZ  85613-7000 . 1 

OL-I,  HQ  AWS  (ATOO-WE),  Ft  Monroe,  VA  23651-5000 . 1 

AFOTEK  OL-NX,  1313  Halley  Circle,  Norman,  OK  73069-8476 . 1 

OL-L,  HQ  AWS,  Keesler  AFB,  NS  39534-5000 . 1 

SN-ALC/HHA,  McClellan  AFB,  CA  95652-5000 . 1 

Det  1,  HQ  AWS,  Pentagon,  Washington,  DC  20330-6560 . 1 

Det  2,  HQ  AWS,  Pentagon,  Washington,  DC  20330-5054 . 1 

AFSCF/WE,  PO  Box  3430,  Sunnyvale  AFS,  CA  94088-3430 . 1 

Det  8,  HQ  AWS.  PO  Box  4239,  N  Las  Vegas,  NV  89030 . 1 

Det  9,  HQ  AWS,  PO  Box  12297,  Las  Vegas,  NV  89112-0297 . 1 

1WW/DN ,  Hickam  AFB,  HI  96853-5000 . 3 

20WS/DN,  APO  San  Francisco  96328-5000 . 1 

30WS/DN,  APO  San  Francisco  96301-0420 . 1 

2WW/0N,  APO  New  Vork  09012-5000 . i 

7WS/DN,  APO  New  York  09403-5000 . 1 

28WS/0N,  APO  New  York  09127-5000 . 1 

31WS/DN,  APO  New  York  09130-5000 . 1 

3WW/DN,  Offutt  AFB.  NE  68113-5000 . 1 

9WS/DN,  March  AFB,  CA  92518-5000 . 1 

11WS/0N,  Elmendorf  AFB.  AK  99506-5000 . 1 

24WS/DN,  Randolph  AFB,  TX  78150-5000 . 1 

26WS/DN,  Barksdale  AFB,  LA  71110-5002 . 9 

4WW/DN,  Peterson  AFB,  CO  80914-5000 . 2 

2WS/DN,  Andrews  AFB,  MD  20334-5000 . 19 

5WW/DN,  Langley  AFB,  VA  23665-5000 . 2 

1WS,  MacOill  AFB,  FL  33608-5000 . 2 

3WS/0N,  Shaw  AFB,  SC  29152-5000 . 9 

5WS/ON,  Ft  McPherson,  GA  30330-5000 . 12 

25WS/ON,  Bergstrom  AFB,  TX  78743-5000 . 9 

DET  25.  SWW,  APO  MIAMI  34001-5000 . 2 

AFGWC/SDSL,  Offutt  AFB,  NE  68113-5000 . 3 

USAFETAC,  Scott  AFB,  IL  62225-5438 . 5 

7WW/ON,  Scott  AFB,  IL  62225-5008 . 7 

6WS,  Hurlburt  Field,  FL  32544-5000 . 1 

15WS/DN,  McGuire  AFB,  NJ  08641-5002 . 13 

17WS/DN,  Travis  AFB.  CA  94535-5000 . 17 

JSOC /Weather,  P.0.  Box  70239,  Fort  Bragg,  NC  28307-5000 . 1 

3350  TECH  TG/TTGU-W,  Stop  62,  Chanute  AFB,  IL  61868-5000 . 5 

AFIT/CIR,  Wright-Patterson  AFB,  OH  45433-6583 . 1 

AFCSA/SAGW,  Washington,  DC  20330-5000 . 1 

USC INCPAC  (J37),  Box  13,  Camp  H.M.  Smith,  HI  96861-5025 . 1 

NAVOCEANCOHDET,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723 . 1 

NAVOCEANCONOET,  Patuxent  River  NAS,  MD  20670-5103 . 1 

CONNAVOCEAN,  NSTL,  Bay  St  Louis,  MS  39529-5000 . 2 

NEPRF,  Monterey,  CA  93943-5106 . 1 

Naval  Research  laboratory.  Code  4323,  Washington,  DC  20375 . 1 

Naval  Postgraduate  School,  Chmn,  Dept  of  Meteorology,  Code  63,  Monterey,  CA  93943-5000 . 1 

Naval  Eastern  Oceanography  Ctr,  U 11 7  McCAdy  Bldg,  NAS  Norfolk,  Norfolk,  VA  23511-5000 . 1 

Naval  Western  Oceanography  Ctr,  Box  113,  Attn:  Tech  Library,  Pearl  Harbor,  HI  96860-5000 . 1 

Naval  Oceanography  Command  Ctr,  COMNAVMAR  Box  12,  FPO  San  Francisco,  CA  96630-5000 . 1 

AFGL  Library,  Attn:  SULLR,  Stop  29,  Hanscom  AFB,  MA  01  731-5000 . 1 

Atmospheric  Sciences  Laboratory,  White  Sands  Missile  Range,  NM  88002-5501 . 1 

U.S.  Army  Missile  Command,  ATTN:  AMSMI-RO-TE-T,  Redstone  Arsenal,  AL  35898-5250 . 1 

Technical  Library,  Dugway  Proving  Ground,  Ougway,  UT  84022-5000 . 1 

NCOC  Library  (0542X2),  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723 . 1 

DTIC-FOAB,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145 . 2 

ANG  Weather  Flights  (through  AWS/CSE) . 40 

75th  Ranger  Btn  (Attn:  Lt  David  Musick),  Ft  Benning  GA  31905-5000 . 1 

AUL/LSE,  Maxwell  AFB,  AL  36112-5564 . 1 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5438 . 1  50 
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